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INTRODUCTION 

The objective of Pertec Computer Corporation , Peripherals Division Order Administration is to handle spare 
parts orders in a prompt and efficient manner to afford satisfaction to our customers. Spare parts are offered 
for sale according to the terms and conditions set forth herein and on the Order Acknowledgement. 

This catalog provides replacement part prices for all units currently in production as well as many units 
produced in prior years. Note that certain assemblies referred to in the Operating and Service Manuals are not 
considered to be field repairable and, therefore, are not broken down into component parts — only 
replacement assemblies are stocked. 

Questions regarding this catalog should be directed to Pertec Peripherals Division Spares Support. 

PRICES 

The prices set forth in this catalog supersede all previous published price lists, and are subject to change or 
withdrawal without notice. All shipments will be invoiced at prices in effect on date of receipt of customer’s 
order. Sales taxes will appear as additional items on the invoice, unless proof of tax exemption (e.g., resale 
certificate) is furnished with the Purchase Order. 

The prices contained herein do not include transportation/freight charges, custom duties, export duties, 
brokerage fees, or other charges that might be associated with the shipment. 

Pertec Peripherals Division retains the right to require a minimum order of $75.00 (seventy five U.S. dollars), 
excluding transportation charges and taxes. 

TERMS OF PAYMENT 

Unless the customer has previously established an open account with Pertec Peripherals Division spare parts 
will be shipped on a COD basis. Contact the Credit Department to establish your account. 

HOW TO ORDER 

Spares Orders can be placed by mail, TWX, or telephone. A confirming copy of the purchase order must be 
received before shipment can be made. 

Order by Part Number and Description according to this catalog. Better service is assured if purchase orders 
for spare parts are not combined with orders for other products. 
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Address all orders to: 

PERTEC COMPUTER CORPORATION 
PERIPHERALS DIVISION 
ORDER ADMINISTRATION 
P.O. Box 2198 

Chatsworth, California 91311 

¥ 

An Order Acknowledgement will be sent for each order placed, showing price, delivery, and terms. 

Any purchase order which does not conform to Pertec’s terms and conditions will be refused and returned to 
the originating party. 

DELIVERY 

A . All spare parts will be delivered F.O.B. Pertec’s Peripherals Division factory, Chatsworth, California. 

B . All items listed in the spare parts list are currently being used in production except those marked with an 
“X” or “Z” (these are spare parts that are unique to discontinued product lines). 

C . Unless otherwise specified, shipments will be made by the most economical method. In the event a 
shipment is received damaged or lost in transit, notify the delivery carrier at once and file a claim. Title 
transfers to the consignee as soon as the shipment leaves our dock and the carrier is the agent of the 
consignee. Pertec does not accept responsibility for shipments damaged or lost in transit. 

D . Any discrepancies in the packing list and the actual quantities received must be reported to Order 
Administration within thirty (30) days after the date of shipment. Any discrepancies reported after that 
date will not be honored. 

E . Standard Delivery Schedules — After Receipt of Order (ARO) 

• Parts Coded “X”: 150 days ARO 

• Piece Parts (P/N XXX-XXXX): 60 days ARO 

• Assembly Parts (P/N XXXXXX-XX): 90 days ARO 

• Special Tools and Test Equipment: 90 to 120 days ARO 

• Manuals: 30 days ARO for quantities 1—5; 60 days ARO for larger quantities (See Appendix A) 

• Reproducible Vellums of Manuals: 30 days ARO (See Appendix A) 

EMERGENCY SERVICE 

Pertec will, as a courtesy to their customers and within the limits of production capability, ship emergency 
spare parts within two (2) working days after receipt of the emergency order at our Emergency Spares 
Department. Emergency spare parts will be in accordance with the spare parts price in effect at the time the 
order is placed. Customer discount will not apply to emergency orders. 
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EMERGENCY SERVICE 

Pertec will, as a courtesy to their customers and within the limits of production capability, ship emergency 
spare parts within two (2) working days after receipt of the emergency order at our Emergency Spares 
Department. Emergency spare parts will be in accordance with the spare parts price in effect at the time the 
order is placed. Customer discount will not apply to emergency orders. 

Emergency service will support only items that directly affect the performance of the unit. Parts to support 
conversion, aesthetic change, maintenance tools, or cables to MTA or daisy chain are not considered an 
emergency and will not be honored as such. 

WARRANTY 

Pertec warrants products of its manufacture to be free from defects in design, workmanship and material 
under normal use and service for the below listed periods after the date of shipment: 

• Tape Products: 12 months 

• Disk Products: 12 months with the exception of heads and platters. 

• Flexible Disk Products: 4 months 

• Special Tools: 12 months 

• Hand Held Exerciser: 4 months 

RETURN FOR CREDIT 

Pertec may, at its sole option, authorize the return of spare parts; a 25 percent restocking fee will be charged. 
Order Administration must be contacted to obtain a Return Goods Authorization. The original Purchase Order 
number must be furnished. 

CHANGE IN DESIGN 

Pertec may make changes in the construction or design of its products at any time in any manner that, in its 
judgement, will result in improvements, simplify design or which may be necessary because of availability of 
material. Any part so changed may be substituted by Pertec in fulfillment of orders. 
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HOW TO USE THE NUMERICAL PARTS LIST 



The Numerical Spare Parts List is organized as follows. 

• Assembly Parts (XXXXXX-XX) 

• Manuals (XXXXXX) (Also refer to Appendix A for a list of Operating and Service Manuals organized 
according to product line.) 

• Piece Parts (XXX-XXXX) 

CODE COLUMN 

X Indicates that the part is obsolete. 

D Indicates that the part can be ordered only by Pertec’s Repair Depot, or by customer with Pertec 

approval due to special or complex changing of parts. 

N Indicates that a price discount will not be allowed. 

R Indicates restricted buy of the part. 

ZZZ Indicates discontinued product — parts are no longer available. 

REMARKS COLUMN 

REPL BY (Part Number) Part is obsolete; refer to new part number when ordering. 

NO DISCOUNT Price discount will not be allowed. 

SEE APPENDIX ‘ ’ Refer to the appropriate Appendix in this catalog. 

SPECIFY VOLT/CORD When ordering a Power Supply, line voltage, power cord (European or Domestic), 

and Hertz must be specified. 

NOT REQUIRED The part is no longer required and need not be replaced. Pertec no longer makes 

the part; drawing is available upon written request. 

NOT AVAILABLE Pertec no longer makes the part; drawing is available upon written request. 

RESTRICTED The part can be purchased only by the customer for whom it was designed'. 
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SUBSOARTOF TRUMPH-ADtEfi 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




100101-01 


HOUSING BEARING 


25. 00 


ZZZ 


100103-01 


SHAFT TENSION 


. 00 


ZZZ 


100106-01 


PINS REEL RET 


. 00 




100113-01 


HEAD GUIDE 


11. 00 


221 


100114-01 


HEAD GUIDE CAP 


. 00 




100115-01 


HEAD GUIDE RING 


3. 00 




100116-01 


HEAD GUIDE SPRING 


. 15 




1001 17-01 


RING HOLD DOWN 


6. 00 




100120-01 


BARREL FLANGE 


5. 50 




100120-02 


BARREL FLANGE 


4. 00 


221 


100123-01 


POST FIXED GUIDE 


. 00 


ZZZ 


100124-01 


COUPLING TACH 


. 00 


ZZZ 


100129-01 


REEL SERVO PCBA 


. 00 


ZZZ 


100134-01 


PCBA CAP DRIVE L/S 


. 00 


ZZZ 


100134-02 


PCBA CAP DRIVE L/S 


. 00 


ZZZ 


100134-03 


PCBA CAP DRIVE L/S 


. 00 


ZZZ 


100134-04 


PCBA CAP DRIVE L/S 


. 00 


ZZZ 


100134-05 


PCBA CAP DRIVE L./S 


. 00 


ZZZ 


100134-06 


PCBA CAP DRIVE L/S 


. 00 


ZZZ 


100134-07 


PCBA CAP DRIVE L/S 


. 00 


ZZZ 


100134-08 


PCBA CAP DRIVE L/S 


. 00 


ZZZ 


100139-01 


TENSION ARM STD 8. 5 


. 00 


ZZZ 


100146-01 


CHASSIS 


. 00 


ZZZ 


100147-01 


SUPPORT GUIDE 


. 00 


ZZZ 


100148-01 


SUPPORT GUIDE 


. 00 


111 


100149-01 


BRACKET CONN 


. 00 


ZZZ 


100151-01 


HEAT SINK 


. 00 


ZZZ 


100158-01 


STAND-OFF MOTOR 


. 00 




100162-01 


PULLEY MOTOR 


24. 00 


111 


100163-01 


PULLEY REEL 


. 00 


ZZZ 


100164-01 


COVER HEAD 


. 00 


ZZZ 


100167-01 


COVER DOOR GRAY SD 


. 00 


ZZZ 


100167-02 


COVER DOOR CLEAR DS 


. 00 


ZZZ 


100168-01 


HINGE DOOR COVER SD 


. 00 


ZZZ 


100174-01 


BRACKET ENCODER 


. 00 


ZZZ 


100175-01 


BRACKET TACH 


. 00 


ZZZ 


100178-01 


REEL RET 


. 00 




100179-01 


REEL DRIVE ASSY W/SHAFT 


56. 00 




100179-02 


REEL DRIVE ASSY W/0 SHAFT 


56. 00 


ZZZ 


100179-03 


REEL DRIVE ASSY 


. 00 


ZZZ 


100183-01 


T/A GUIDE SHAFT 


. 00 


ZZZ 


100185-01 


CAPSTAN DRIVE ASSY 


. 00 


ZZZ 


100185-03 


CAPSTAN DRIVE ASSY 


. 00 


ZZZ 


100189-01 


PHOTO SENSOR ASSY 


. 00 


ZZZ 


100191-01 


HINGE SUPPORT SD 


. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 
BEE APPENDIX 'C' 



PERTEC DEPOT ONLY 



PERTEC DEPOT ONLY 

PERTEC DEPOT ONLY 
REPL BY 100792-03 




PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




zzz 


100205-01 


PLATE TERM BLK 


. 00 








zzz 


100206-01 


RIM 8. 5 SD 


. 00 








zzz 


100212-01 


INDUCTOR VAR SD 


. 00 








zzz 


100213-01 


HOUSING PHOTO SENSOR 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


zzz 


100216-01 


GUIDE ASSY T/A 


. 00 








zzz 


100217-01 


GUIDE ASSY FXD 


. 00 








zzz 


100220-01 


PLATE REAR 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


zzz 


100221-01 


COVER SCREEN 


. 00 








zzz 


100224-01 


PCBA FUNCTION CONTROL 


. 00 


SEE APPENDIX 


'C' 


zzz 


100234-01 


PCBA DBL BUFFER 


. 00 








zzz 


100235-01 


PCB 


. 00 








zzz 


100239-01 


PCBA DBL BUFFER 


. 00 








zzz 


100239-02 


PCBA DBL BUFFER 


. 00 








zzz 


100240-01 


PCB 


. 00 








zzz 


100249-01 


PCBA REC SLO INT 


, 00 








zzz 


100249-02 


PCBA REC SLO INT 


. 00 








zzz 


100249-03 


PCBA REC SLO INT 


. 00 








zzz 


100249-04 


PCBA REC SLO INT 


. 00 








zzz 


100249-05 


PCBA REC SLO INT 


. 00 








zzz 


100249-06 


PCBA REC SLO INT 


. 00 








111 


100249-07 


PCBA REC SLO INT 


. 00 








111 


100250-01 


PCB 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


111 


100254-01 


PCBA TRAN SLO INT 


. 00 








111 


100254-02 


PCBA TRAN SLO INT 


. 00 








111 


100254-03 


PCBA TRAN SLO INT 


. 00 








111 


100254-04 


PCBA TRAN SLO INT 


. 00 








111 


100255-01 


PCB 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


111 


100260-01 


PCBA CAP DRIVE M/S 


. 00 








111 


100260-02 


PCBA CAP DRIVE M/S 


. 00 








111 


100260-03 


PCBA CAP DRIVE M/S 


. 00 








111 


100260-04 


PCBA CAP DRIVE M/S 


. oo 








111 


100260-05 


PCBA CAP DRIVE M/S 


. 00 








111 


100260-06 


PCBA CAP DRIVE M/S 


. 00 








111 


100260-07 


PCBA CAP DRIVE M/S 


. 00 








111 


100260-08 


PCBA CAP DRIVE M/S 


. 00 








111 


100260-90 


PCBA CAP DRIVE M/S 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


111 


100261-01 


PCB 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


111 


100263-01 


BRACKET SW MOUNT SD 


. 00 








111 


100265-01 


PCBA CRC GEN 


. 00 








111 


100265-02 


PCBA CRC GEN 


. 00 








111 


100266-01 


PCB 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


111 


100273-01 


COVER PHOTO SENSOR SD 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 




100275-01 


SPRING 


. 75 








111 


100276-01 


BLOCK 


. 00 








111 


100277-01 


PIN 


. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




zzz 


100278-01 


BRACKET SPRING SD 


. 00 








zzz 


100279-01 


CAM 


. 00 








zzz 


100283-01 


BASE PLATE 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


zzz 


100284-01 


BRACKET HEAD CONN SD 


. 00 








zzz 


100285-01 


COVER HEAD 


. 00 








zzz 


100291-01 


PCBA EXTENDER BOARD 


. 00 


OBS TEST EQUIP. 




100298-01 


SHIM HEAD GUIDE 


1. 00 








zzz 


100300-01 


HANDLE DOOR SD 


. 00 








zzz 


100301-01 


SPACER 


. 00 








zzz 


100302-01 


LATCH BRACKET 


. 00 








zzz 


100304-01 


PLATE 


. 00 








zzz 


100305-01 


STOP DOOR LATCH 


. 00 








zzz 


100307-01 


BRACKET CAPSTAN SD 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


zzz 


100313-01 


PLATE 


. oo 








zzz 


100314-01 


BRACKET CAPSTAN 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


zzz 


100314-02 


BRACKET CAPSTAN 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


zzz 


100319-01 


HARNESS ASSY 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 




100322-01 


LOGO PLATE 


5. 00 


FORMATTER PANEL 


zzz 


100324-90 


COVER DOOR ASSY 


. 00 








zzz 


100324-91 


COVER DOOR ASSY 


. 00 








zzz 


100332-01 


CAPSTAN DRIVE ASSY 


. 00 








zzz 


100334-01 


PCBA REC DTL 


. 00 








zzz 


100334-02 


PCBA REC DTL 


. 00 








zzz 


100334-03 


PCBA REC DTL 


. 00 








zzz 


100334-04 


PCBA REC DTL 


. 00 








zzz 


100334-05 


PCBA REC DTL 


. 00 








zzz 


100334-06 


PCBA REC DTL 


. 00 








zzz 


100335-01 


PCB 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


zzz 


100339-01 


PCBA TRAN DTL 


. 00 








zzz 


100339-02 


PCBA TRAN DTL 


. 00 








zzz 


100339-03 


PCBA TRAN DTL 


. 00 








zzz 


100339-04 


PCBA TRAN DTL 


. 00 








zzz 


100339-05 


PCBA TRAN DTL 


. 00 








zzz 


100339-06 


PCBA TRAN DTL 


. 00 








zzz 


100340-01 


PCB 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


zzz 


100344-01 


PCBA READ AMP 


. 00 








zzz 


100344-03 


PCBA READ AMP 


. 00 








zzz 


100344-04 


PCBA READ AMP 


. 00 








zzz 


100344-06 


PCBA READ AMP 


. 00 








zzz 


100344-07 


PCBA READ AMP 


. 00 








zzz 


100344-08 


PCBA READ AMP 


. 00 








zzz 


100344-09 


PCBA READ AMP 


. 00 








zzz 


100344-11 


PCBA READ AMP 


. 00 








zzz 


100344-12 


PCBA READ AMP 


. 00 








zzz 


100344-13 


PCBA READ AMP 


. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 




DESCRIPTION 




PRICE 


ZZZ 


100344-14 


PCBA 


READ 


AMP 




. 00 


111 


100344-15 


PCBA 


READ 


AMP 




. 00 


111 


100344-16 


PCBA 


READ 


AMP 




. 00 


111 


100344-18 


PCBA 


READ 


AMP 




. 00 


111 


100344-19 


PCBA 


READ 


AMP 




. 00 


111 


100344-20 


PCBA 


READ 


AMP 




. 00 


111 


100344-22 


PCBA 


READ 


AMP 




. 00 


111 


100344-23 


PCBA 


READ 


AMP 




. 00 


111 


100345-01 


PCB 








. 00 


111 


100349-01 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-02 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-03 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-04 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-05 , 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-06 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-07 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-08 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-09 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-10 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-11 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-12 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-13 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-14 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-15 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-16 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-19 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-20 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-90 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100349-91 


PCBA 


PEAK 


DET 




. 00 


111 


100350-01 


PCB 








. 00 


111 


100354-01 


PCBA 


READ 


STAT 




. 00 


111 


100354-02 


PCBA 


READ 


3TAT 




. 00 


111 


100354-03 


PCBA 


READ 


STAT 




. 00 


111 


100354-04 


PCBA 


READ 


STAT 




. 00 


111 


100354-05 


PCBA 


READ 


STAT 




. 00 


111 


100354-06 


PCBA 


READ 


STAT 




. 00 


111 


100354-07 


PCBA 


READ 


STAT 




. 00 


111 


100354-08 


PCBA 


READ 


STAT 




. 00 


111 


100354-90 


PCBA 


READ 


STAT 




. 00 


111 


100355-01 


PCB 








. 00 


111 


100359-04 


PCBA 


FUNC 


CONT 


A 


. 00 


111 


100359-05 


PCBA 


FUNC 


CONT 


A 


. 00 


111 


100359-06 


PCBA 


FUNC 


CONT 


A 


. 00 


111 


100359-07 


PCBA 


FUNC 


CONT 


A 


. 00 


111 


100359-08 


PCBA 


FUNC 


CONT 


A 


. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



PERTEC DEPOT ONLY 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 




SUBSOAflV OF TPUUPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


zzz 


100359-09 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-10 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-11 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-12 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-13 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-14 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-15 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-16 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-17 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-18 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-19 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100359-90 


PCBA FUNC CONT A 


. 00 


111 


100360-01 


PCB 


. 00 


111 


100364-01 


PCBA ECHO CHECK 


. 00 


111 


100365-01 


PCB 


. 00 




100373-01 


JUMPER 


. 15 


X 


100373-02 


JUMPER 


. 00 




100373-05 


JUMPER 


. 15 


zzz 


100374-01 


PLATE CONNECTOR 


. 00 


111 


100395-90 


COVER DOOR ASSY 10 


. 00 


111 


100397-01 


BLOCK SW MOUNT SD 


. 00 


111 


100398-01 


BLOCK TERM SD 


. 00 


111 


100399-01 


BLOCK LATCH SD 


. 00 


111 


100400-01 


HANDLE DOOR SD 


. 00 


111 


100401-01 


HINGE DOOR SD 


. 00 


111 


100402-01 


STRIP BOT FILLER 


. 00 


111 


100403-01 


STRIP TOP FILLER 


. 00 


111 


100406-01 


HINGE RT SIDE SD 


. 00 


111 


100407-01 


RIM 10. 5 SD 


. 00 


111 


100408-01 


DOOR COVER GRAY SD 


. 00 


111 


100408-02 


DOOR COVER CLEAR SD 


. 00 


111 


100409-01 


CHASSIS 


. 00 


111 


100410-01 


BRACKET CONN MOUNT 


. 00 


111 


100411-01 


STAND-OFF MOTOR SD 


. 00 


111 


100413-01 


BASE PLATE 


. 00 


111 


100414-01 


OVERLAY 10 SD 


. 00 


111 


100414-02 


OVERLAY 10 SD 


. 00 


111 


100415-01 


COVER HEAD 10 SD 


. 00 


111 


100415-02 


COVER HEAD 10 SD 


. 00 


111 


100418-01 


PULLEY MOTOR 


. 00 


111 


100419-01 


OVERLAY 8 SD 


. 00 


111 


100419-02 


OVERLAY 8 SD 


. 00 


111 


100420-01 


HEAD PLATE . 8 DIA 


. 00 


111 


100424-01 


HEAD PLATE 1.6 DIA 


. 00 


111 


100433-01 


HEAD CABLE ASSY 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 

PERTEC DEPOT ONLY 
REPL BY 100-0005 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 



PERTEC DEPOT ONLY 
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SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




222 


100433-02 


HEAD CABLE ASSY 


. 00 


PER TEC 


DEPOT 


ONLY 


121 


100443-01 


PCBA FUNC CONT B 


. 00 








212 


100443-02 


PCBA FUNC CONT B 


. 00 








121 


100443-03 


PCBA FUNC CONT B 


. 00 








222 


100443-04 


PCBA FUNC CONT B 


. 00 








222 


100451-01 


PCB 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


222 


100454-01 


HARNESS ASSY 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


222 


100455-01 


HARNESS ASSY 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


111 


100457-01 


CAPSTAN . 4 DIA 


. 00 


REPL BY 100910-01 


111 


100475-01 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-02 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-03 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








122 


100475-04 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-05 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-06 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-07 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








221 


100475-08 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








122 


100475-09 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








211 


100475-10 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-11 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-12 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-13 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-14 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








212 


100475-15 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








111 


100475-16 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-17 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


1 00475-16 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 








222 


100475-91 


PCBA CAP DR SYNC 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


222 


100477-01 


HEAD PLATE . 4-. 57 


. 00 








222 


100478-01 


COUPLING ENC-TACH 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


222 


100479-01 


BLOCK PIVOT SD 


. 00 








222 


100480-01 


BLOCK HINGE SD 


. 00 








222 


100481-01 


BLOCK HINGE RET SD 


.00 








222 


100482-01 


HINGE LT SIDE SD 


. 00 








222 


100486-01 


BRACKET WLO 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


222 


100487-01 


ACTUATOR WLO 


. 00 


PERTEC 


DEPOT 


ONLY 


122 


100489-01 


HEAD PLATE ASSY 


. 00 








122 


100490-01 


HEAD PLATE ASSY 


. 00 








222 


100491-01 


HEAD PLATE ASSY 


. 00 








111 


100492-01 


STANDOFF CAPS MTR 


. 00 










100498-01 


SPRING 


. 75 








222 


100501-01 


PCBA CAP DR I/S 


. 00 








222 


100501-02 


PCBA CAP DR I/S 


. 00 








222 


100501-03 


PCBA CAP DR I/S 


. oo 








222 


100501-04 


PCBA CAP DR I/S 


. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




9UBSCURV’ OF TRUMPHAOLER 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


111 


100501—05 


PCBA CAP DR I/S 


. 00 


111 


100501-06 


PCBA CAP DR I/S 


. 00 


111 


100501-07 


PCBA CAP DR I/S 


. 00 


111 


100501-08 


PCBA CAP DR I/S 


. 00 


111 


100501-90 


PCBA CAP DRIVE 


. 00 


111 


100504-01 


PCBA DBL BUFFER 


. 00 


111 


100504-02 


PCBA DBL BUFFER 


. 00 


111 


100504-90 


PCBA DBL BUFFER 


. 00 


111 


100519-01 


POWER CORD ASSY 


. 00 


111 


100524-01 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-02 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-03 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-04 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-05 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-06 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-07 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-09 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-11 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-12 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-13 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-14 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-15 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-16 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-17 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-18 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-21 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100524-28 


PCBA RD AMP HD SW 


. 00 


111 


100525-01 


PCB 


. 00 


111 


100528-01 


SHIPPING FRAME 8. 5 STD 


. 00 


111 


100528-90 


SHIPPING FRAME 


. 00 




100529-01 


SHIPPING FRAME T6K 


27. 00 


111 


100529-02 


SHIPPING FRAME 10. 5 STD 


. 00 




100529-03 


SHIPPING FRAME T8K 


24. 00 




100529-04 


SHIPPING FRAME T8A 


29. 00 




100529-05 


SHIPPING FRAME T9 


40. 00 




100529-90 


SHIPPING FRAME 


49. 00 


111 


100530-01 


SHIPPING PACK 8. 5 STD 


. 00 




100530-02 


SHIPPING PACK STD & T6K 


110. 00 




100530-03 


CORNER BLOCKS 


3. 00 




100530-70 


FOLDER 


11. 00 




100530-71 


CORNER BLOCK 


9. 50 




100530-72 


FOLDER 


7. 50 


111 


100531-01 


WRITE LOCKOUT ASSY 


. 00 


111 


100532-01 


SPACER 


. 00 


111 


100545-01 


TEST PANEL SD 


. 00 



REMARKS 



PERTEC DEPOT ONLY 



PERTEC DEPOT ONLY 



PERTEC DEPOT ONLY 
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SUBSOUfWOF TmjMPH-AOUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




LIST 

PRICE 


111 


100546-01 


TEST PANEL ASSY 




. 00 


111 


100548-01 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-02 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-03 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-04 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-05 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-06 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-07 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-08 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-09 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-10 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-11 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-12 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-13 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-14 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-15 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-16 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-19 


PCBA FUNC CONT C 




. 00 


111 


100548-90 


PCBA FUNC CONT C 




.00 


111 


100549-01 


PCB 




. 00 


111 


100562-01 

100570-01 


CAPSTAN 1. 6 DIA 
PCBA QUAD BUFFER 




66. 00 

. 00 


111 


100570-02 


PCBA QUAD BUFFER 




. 00 


111 


100571-01 


PCB 




. 00 


111 


100575-01 


PCBA QUAD BUFFER 




. 00 


111 


100575-02 


PCBA QUAD BUFFER 




. 00 


111 


100580-01 


PCBA FUNC CONT D 




. 00 


111 


100580-02 


PCBA FUNC CONT D 




. 00 


111 


100580-03 


PCBA FUNC CONT D 




. 00 


111 


100580-90 


PCBA FUNC CONT D 




. 00 


111 


100581-01 


PCB 




. 00 


111 


100584-03 


SWITCH BUTTON RWD 


8 


. 00 


111 


100584-04 


SWITCH BUTTON RWD 


10 


. 00 


111 


100584-05 


SWITCH BUTTON RDY 


8 


. 00 


111 


100584-06 


SWITCH BUTTON RDY 


10 


. 00 


111 


100584-07 


SWITCH BUTTON LD 8 


. 00 


111 


100584-08 


SWITCH BUTTON LD 


10 


. 00 


111 


100584-09 


SWITCH BUTTON F/G 


8 


. 00 


111 


100584-10 


SWITCH BUTTON F/G 


10 


. 00 


111 


100584-11 


SWITCH BUTTON FWD 


8 


. 00 


111 


100584-12 


SWITCH BUTTON FWD 


10 


. 00 


111 


100584-13 


SWITCH BUTTON 0/L 


8 


. 00 


111 


100584-14 


SWITCH BUTTON 0/L 


10 


. 00 


111 


100584-15 


SWITCH BUTTON F/S 


8 


. 00 


111 


100584-16 


SWITCH BUTTON F/S 


10 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 

PERTEC DEPOT ONLY 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 
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SUBSOIARVOF TRIUMPH -AGUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


111 


100584-17 


SWITCH BUTTON R/S 8 


. 00 


111 


100584-18 


SWITCH BUTTON R/S 10 


. 00 


111 


100584-19 


SWITCH BUTTON W/E 8 


. 00 


111 


100584-20 


SWITCH BUTTON W/E 10 


. 00 


111 


100594-01 


PCBA W/AMP HD SW I/S 


. 00 


111 


100594-02 


PCBA W/AMP HD SW I/S 


. 00 


111 


100594-03 


PCBA W/AMP HD SW I/S 


. 00 


111 


100594-04 


PCBA W/AMP HD SW I/S 


. 00 


111 


100594-05 


PCBA W/AMP HD SW I/S 


. 00 


111 


100595-01 


PCB 


. 00 


111 


100599-01 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100599-02 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100599-03 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100599-04 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100599-05 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100599-07 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100599-08 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100599-09 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100599-10 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100599-11 


PCBA W/AMP HD SW S/S 


. 00 


111 


100621-01 


CAPSTAN . 8 DIA 


. 00 


111 


100628-01 


PCBA READ STAT B 


. 00 


111 


100628-02 


PCBA READ STAT B 


. 00 


111 


100628-03 


PCBA READ STAT B 


. 00 


111 


100628-04 


PCBA READ STAT B 


. 00 


111 


100628-05 


PCBA READ STAT B 


. 00 


111 


100628-06 


PCBA READ STAT B 


. 00 


111 


100628-07 


PCBA READ STAT B 


. 00 


111 


100628-08 


PCBA READ STAT B 


. 00 


111 


100645-01 


CAPSTAN . 57 


. 00 


111 


100663-01 


SWITCH LENS PWR 8 


. 00 


X 


100663-02 


SWITCH LENS PWR 10 


35. 00 


111 


100664-01 


COUPLING CAP-ENC 


. 00 


D 


100687-01 


DUST COVER T7 


. 00 




100697-01 


OVERLAY WT MINI 


19. 00 




100697-02 


OVERLAY WARM GRAY MINI 


23. 00 


X 


100697-04 


OVERLAY BLUE MINI 


10. 00 




100697-05 


OVERLAY NCR WHITE MINI 


17. 00 




100698-01 


REEL T/U MINI WT 


22. 00 


X 


100698-02 


REEL T/U MINI WARM GRAY 


19. 00 


X 


100698-04 


REEL T/U MINI NCR 


26. 00 




100698-05 


REEL T/U MINI NCR WHITE 


18. 00 




100704-01 


PANEL SW 3 HOLE 


5. 50 


ZZZ 


100705-01 


BRACKET SW MNT 


. 00 




100724-01 


HEAD COVER MINI WHITE 


3. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



PERTEC DEPOT ONLY 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 
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SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 









LIST 






CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 


X 


100724-02 


HEAD COVER MINI WARM GRAY 


5. 50 






ZZZ 


100724-04 


HEAD COVER MINI NCR 


. 00 








100725-01 


CAPSTAN . 6 DIA 


50. 00 






X 


100727-01 


FLANGE CAPSTAN WT 


. 00 


REPL 


BY 100727-05 


X 


100727-02 


FLANGE CAPSTAN WARM GRAY 


. 00 


REPL 


BY 100727-05 


X 


100727-04 


FLANGE CAPSTAN NCR 


. 00 


REPL 


BY 100727-05 




100727-05 


FLANGE CAPSTAN METAL 


3. 50 








100728-01 


PLATE MTG MOTOR 


3. 00 








100729-01 


CAP HEAD GUIDE 


3. 00 








100730-01 


HINGED STANDOFF 4“ 


4. 50 








100730-02 


HINGED STANDOFF 1.88" 


4. 00 








100730-03 


HINGED STANDOFF 2.81" 


4. 00 








100730-04 


HINGED STANDOFF 4. 56" 


4. 50 








100730-05 


HINGED STANDOFF 2. 25" 


4. 50 








100730-06 


HINGED STANDOFF 4. 94" 


6. 00 






ZZZ 


100731-01 


STANDOFF MOTOR 


. 00 


NOT REQUIRED 


ZZZ 


100732-01 


CAPSTAN DR ASSY 


. 00 






ZZZ 


100735-01 


PCBA FUNC CONT E 


. 00 






ZZZ 


100735-02 


PCBA FUNC CONT E 


. 00 






ZZZ 


100735-03 


PCBA FUNC CONT E 


. 00 








100760-01 


POST MTG TAPE CLNR 


14. 00 








100761-01 


BLADE TAPE CLNR 


14. 00 






ZZZ 


100763-01 


BASE PLATE CAST 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




100765-01 


BUSHING 


3. 00 








100766-01 


BUSHING CAP WHITE 


5. 00 






X 


100766-02 


BUSHING CAP WARM GRAY 


5. 50 






X 


100766-04 


BUSHING CAP NCR 


4. 00 






ZZZ 


100768-01 


WASHER SWITCH 


. 00 








100774-01 


LIMIT SHAFT 


2. 50 








100775-01 


PULLEY 


19. 00 






X 


100776-01 


PULLEY 


. 00 


REPL 


BY 101943-01 




100785-01 


HEAT SINK 


9. 00 






ZZZ 


100787-01 


PCBA FUNCTION CONTROL F 


. 00 


REPL 


BY 101050-01 




100792-01 


SUPPLY HUB ASSY WHITE 


49. 00 






X 


100792-02 


SUPPLY HUB ASSY WARM GRAY 


64. 00 






ZZZ 


100792-03 


SUPPLY HUB ASSY GREEN 


. 00 






ZZZ 


100792-04 


SUPPLY HUB ASSY NCR 


. 00 








100792-05 


SUPPLY HUB ASSY NCR WHITE 


51. 00 








100793-01 


HUB RETAINER 


20. 00 








100793-02 


HUB RETAINER 


18. 00 








100794-01 


HUB ACTUATOR 


3. 00 








100795-01 


HUB COVER WHITE 


9. 50 






X 


100795-02 


HUB COVER WARM GRAY 


17. 00 






X 


100795-03 


HUB COVER GREEN 


5. 00 






ZZZ 


100795-04 


HUB COVER NCR 


. 00 
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SUBSOAAV OF TmjMPHAOUR 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1 , 1982 









LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




100795-05 


HUB COVER NCR WHITE 


12. 00 




D 


100798-01 


COVER PHOTOSENSOR 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




100801-01 


TRIM ASSY MINI 


185. 00 




X 


100801-02 


TRIM ASSY MINI 


355. 00 




ZZZ 


100801-05 


TRIM ASSY MINI NCR 


. 00 




X 


100801-06 


TRIM ASSY MINI 


395. 00 






100803-01 


POWER SUPPLY ASSY 


320. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 




100803-02 


POWER SUPPLY ASSY 


320. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 


X 


100803-03 


POWER SUPPLY ASSY 


620. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 


X 


100803-04 


POWER SUPPLY ASSY 


625. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 




100803-05 


POWER SUPPLY ASSY 


320. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 


X 


100803-06 


POWER SUPPLY ASSY 


600. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 




100803-07 


POWER SUPPLY ASSY 


300. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 




100803-08 


POWER SUPPLY ASSY 


320. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 


X 


100803-09 


POWER SUPPLY ASSY 


605. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 




100803-10 


POWER SUPPLY ASSY 


320. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 




100804-01 


CAPSTAN MOTOR ASSY 


315. 00 


T7 < 18. 75 1 PS 




100804-02 


CAPSTAN MOTOR ASSY 


385. 00 


T7 25 IPS 




100805-01 


REEL MOTOR ASSY 


120. 00 






100807-01 


PHOTO SENSOR ASSY 


52. 00 




X 


100807-02 


PHOTO SENSOR ASSY 


. 00 


REPL BY 100807-01 


X 


100807-03 


PHOTO SENSOR ASSY 


. 00 


REPL BY 100807-01 




100808-01 


ROLLER GUIDE ASSY WHITE 


28. 00 






100808-02 


ROLLER GUIDE ASSY WHITE 


28. 00 






100808-03 


ROLLER GUIDE ASSY WHITE 


26. 00 






100808-04 


ROLLER GUIDE ASSY BLACK 


27. 00 






100808-05 


ROLLER GUIDE ASSY BLACK 


26. 00 






100808-06 


ROLLER GUIDE ASSY BLACK 


26. 00 






100809-90 


SHIPPING KIT T7K 


20. 00 






100809-91 


SHIPPING KIT T6K 


180. 00 




X 


100809-92 


SHIPPING KIT BSD T6X70 


305. 00 




X 


100809-93 


SHIPPING KIT T6K SPECIAL 


205. 00 


AMPEX 


X 


100809-94 


SHIPPING KIT BSD T6K BLUE 


185. 00 






100809-95 


SHIPPING KIT GCS T6K 


185. 00 






100810-01 


HEAD GUIDE ASSY SET 


46. 00 






100810-02 


HEAD GUIDE ASSY SET 


84. 00 


CERAMIC 




100811-01 


TAPE CLEANER ASSY 


31. 00 






100812-01 


TAKE-UP HUB ASSY WHITE 


29. 00 


T7K 


X 


100812-02 


TAKE-UP HUB ASSY W/G 


50. 00 


T7K 


X 


100812-04 


TAKE-UP HUB ASSY NCR 


. 00 


REPL BY 100812-05 




100812-05 


TAKE-UP HUB ASSY NCR WHT 


25. 00 


T7K 




100813-01 


POWER SUPPLY CHASSIS 


25. 00 




ZZZ 


100814-01 


HINGE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




100815-01 


SWITCH PANEL-8 HOLE 


18. 00 


OFF-WHITE 




100815-02 


SWITCH PANEL-7 HOLE 


8. 00 


OFF-WHITE 
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9UBSOARV OF IWUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




REMARKS 




100815-03 


SWITCH 


PANEL-8 HOLE 


14. 00 


WARM 


GRAY 


X 


100816-03 


SWITCH 


ASSY-LOAD 


. 00 


REPL 


BY 505-1803 


X 


100816-04 


SWITCH 


ASSY-ON LINE 


. 00 


REPL 


BY 505-1804 


X 


100816-05 


SWITCH 


ASSY-REWIND 


. 00 


REPL 


BY 505-1805 


X 


100816-06 


SWITCH 


ASSY-WRT EN 


. 00 


REPL 


BY 505-1806 



X 


100816-07 


SWITCH 


ASSY-HI DEN 


. 00 


REPL 


BY 


505- 


-1807 


X 


100816-08 


SWITCH 


ASSY-FORWARD 


. 00 


REPL 


BY 


505- 


-1808 


X 


100816-09 


SWITCH 


ASSY-REVERSE 


.00 


REPL 


BY 


505- 


-1809 


X 


100816-10 


SWITCH 


ASSY-END OF MARK 


. 00 


REPL 


BY 


505- 


-1810 


X 


100816-11 


SWITCH 


ASSY-DELETE 


. 00 


REPL 


BY 


505- 


-1811 



X 


100816-20 


SWITCH 


ASSY-LOAD 


. 00 


REPL 


BY 


505- 


1803 


X 


100816-21 


SWITCH 


ASSY-ON LINE 


. 00 


REPL 


BY 


505- 


1804 


X 


100816-22 


SWITCH 


ASSY-REWIND 


. 00 


REPL 


BY 


505- 


1805 


X 


100816-23 


SWITCH 


ASSY-WRT EN 


. 00 


REPL 


BY 


505- 


1806 


X 


100816-24 


SWITCH 


ASSY-HI DEN 


. 00 


REPL 


BY 


505- 


1807 



X 


100816-25 


SWITCH ASSY -FOR WARD 




. 00 


REPL BY 


505-1808 


X 


100816-26 


SWITCH ASSY-REVERSE 




. 00 


REPL BY 


505-1809 


X 


100816-27 


SWITCH ASSY-END OF MARK 


. 00 


REPL BY 


505-1810 


X 


100816-28 


SWITCH ASSY-DELETE 




. 00 


REPL BY 


505-1811 


X 


100816-29 


SWITCH ASSY-ON LINE 




. 00 


REPL BY 


505-1815 


X 


100816-30 


SWITCH ASSY-LOAD 




. 00 


REPL BY 


505-1814 


X 


100816-31 


SWITCH ASSY-REWIND 




. 00 


REPL BY 


505—1816 


X 


100816-32 


SWITCH ASSY-WRT EN 




. 00 


REPL BY 


505-1817 


X 


100816-33 


SWITCH ASSY-HI DEN 




. 00 


REPL BY 


505-1818 


X 


100816-34 


SWITCH ASSY-FORWARD 




. 00 


REPL BY 


505-1819 


X 


100816-35 


SWITCH ASSY-REVERSE 




. 00 


REPL BY 


505-1820 


X 


100816-90 


SWITCH HARNESS 




. 00 


REPL BY 


102021-01 


X 


100816-91 


SWITCH HARNESS 




. 00 


REPL BY 


102021-02 




100817-01 


WRITE LOCKOUT ASSY 




62. 00 


T7000 






100817-02 


WRITE LOCKOUT ASSY 




59. 00 


T8, T8A 






100817-03 


WRITE LOCKOUT ASSY 




63. 00 


FT7 




D 


100818-01 


ACTUATOR 




. 00 


PERTEC i 


DEPOT ONLY 


D 


100819-01 


MTG BRACKET 




. 00 


PERTEC i 


DEPOT ONLY 


D 


100819-02 


MTG BRACKET 




. 00 


PERTEC ! 


DEPOT ONLY 




100821-01 


GRIP RING 




2. 50 






D 


100822-01 


ROLLER GUIDE SHAFT 




. 00 


PERTEC 


DEPOT ONLY 


D 


100822-02 


ROLLER GUIDE SHAFT 




. 00 


PERTEC ! 


DEPOT ONLY 


D 


100822-03 


ROLLER GUIDE SHAFT 




. 00 


PERTEC I 


DEPOT ONLY 


ZZZ 


100826-01 


PCBA TAPE CONT A 12. 5 


IPS 


. 00 






ZZZ 


100826-02 


PCBA TAPE CONT A 12. 5 


IPS 


. 00 






111 


100826-03 


PCBA TAPE CONT A 6. 25 


IPS 


. 00 






111 


100826-04 


PCBA TAPE CONT A 6. 25 


IPS 


. 00 






111 


100826-06 


PCBA TAPE CONT A 18. 75IPS 


. 00 






111 


100826-08 


PCBA TAPE CONT A 25 IPS 


. 00 






111 


100831-03 


PCBA DATA A 12. 5 IPS 




. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



SUBSOAOTOF1 


^ PERTStj^B 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




rmjMm-AOUR 








LIST 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


zzz 


100831-04 


PCBA DATA A 12. 5 IPS MTA 


. 00 


zzz 


100831-07 


PCBA DATA A 6. 25 IPS 


. 00 


zzz 


100831-08 


PCBA DATA A 6. 25 IPS MTA 


. 00 


zzz 


100831-09 


PCBA DATA A 18. 75 IPS 


. 00 


zzz 


100831-10 


PCBA DATA A 18. 75 IPS MTA 


. 00 


zzz 


100831-11 


PCBA DATA A 25 IPS 


. 00 




100837-01 


INTERCONNECT CABLE ASSY 


8. 50 




100837-02 


INTERCONNECT CABLE ASSY 


9. 00 




100837-03 


INTERCONNECT CABLE ASSY 


9. 00 




100842-01 


SHUTTER 


3. 50 




100846-01 


SHAFT, REEL DRIVE, SUPPLY 


12. 00 




100846-02 


SHAFT, REEL DRIVE, TAKE UP 


12. 00 




100858-01 


TENSION ARM SENSOR ASSY 


46. 00 




100858-02 


TENSION ARM SENSOR ASSY 


46. 00 


zzz 


100858-03 


TENSION ARM SENSOR ASSY 


. 00 


X 


100858-04 


TENSION ARM SENSOR ASSY 


98. 00 




100858-05 


TENSION ARM SENSOR ASSY 


46. 00 


zzz 


100859-01 


BASE PLATE MACH 


. 00 




100860-01 


HOUSING LAMP 


2. 00 




100860-02 


HOUSING LAMP 


1. 50 




100864-01 


LOGO MINI 


3. 50 




100864-02 


LOGO MINI 


1. 50 




100868-01 


LIMIT SWT ASSY 


22. 00 




_ 100868-02 


LIMIT SWT ASSY 


22. 00 


zzz 


100868-03 


LIMIT SWT , ASSY 


. 00 


zzz 


100868-04 


LIMIT SWT ASSY 


. 00 




100868-05 


LIMIT SWT ASSY 


23. 00 




100868-06 


LIMIT SWT ASSY 


21. 00 




100868-07 


LIMIT SWT ASSY 


22. 00 




100870-01 


STANDOFF PCBA MTG 1.88“ 


1. 00 




100870-02 


STANDOFF PCBA MTG 4. 0" 


1. 50 




100870-03 


STANDOFF PCBA MTG 2. 81" 


1. 00 




100870-04 


STANDOFF PCBA MTG 3. 0" 


2. 50 




100870-05 


STANDOFF PCBA MTG 4. 56” 


1. 00 




100870-06 


STANDOFF PCBA MTG 2. 25“ 


1. 50 




100870-07 


STANDOFF PCBA MTG 2. 62" 


1. 50 




100870-08 


STANDOFF PCBA MTG 4. 94” 


2. 50 




100870-09 


STANDOFF PCBA MTG 1. 50” 


2. 00 




100871-01 


TENSION ARM SHAFT 


17. 00 




100873-01 


STANDOFF OVERLAY 


6. 50 




100874-01 


PLATE SWITCH LIMIT 


1. 50 


zzz 


100876-01 


PCBA , DBL BUF B , 


. 00 


zzz 


100876-02 


PCBA DBL BUF B 


. 00 


zzz 


100882-01 


PCBA QUAD BUF B 


. 00 




100886-01 


TENSION ARM T6K 


12. 00 



REMARKS 



T7 

T7 

FT7 



T7 

T7 

T7K 

T6K 

STD 

MHP 

T8A 

PERTEC DEPOT ONLY 



T7 & FT7 
T6 &r FT6 
STD 

STD 

NCR 

T6 75 IPS 
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SUBSOART OF TMUMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


D 


100887-01 


BASE PLATE 


. 00 




100888-01 


HINGE BLOCK WT 


32. 00 




100888-02 


HINGE BLOCK WARM GRAY 


32. 00 




100888-04 


HINGE BLOCK GCS 


29. 00 




100888-05 


HINGE BLOCK BLUE 


29. 00 




100888-06 


HINGE BLOCK PEARL GRAY 


32. 00 




100888-07 


HINGE BLOCK CHARCOAL BRWN 


32. 00 




100888-08 


HINGE BLOCK GRAY 


29. 00 




100889-01 


HINGE PIN WT 


21. 00 




100889-02 


HINGE PIN WARM GRAY 


21. 00 




100889-04 


HINGE PIN GCS 


23. 00 


X 


100889-05 


HINGE PIN BLUE 


21. 00 




100889-06 


HINGE PIN CHARCOAL BROWN 


9. 50 




100890-01 


BRACKET SPRING 


1. 00 




100891-01 


HOUSING TRIM WHITE 


35. 00 


X 


100891-02 


HOUSING TRIM WHITE 


. 00 




100891-03 


HOUSING TRIM WARM GREY 


43. 00 




100891-04 


HOUSING TRIM GCS 


43. 00 


X 


100891-05 


HOUSING TRIM BLUE 


65. 00 




100891-06 


HOUSING TRIM GRAY 


43. 00 




100891-07 


HOUSING TRIM PEARL GRAY 


43. 00 




100891-08 


HOUSING TRIM CHRCOAL BRWN 


43. 00 




100892-01 


DOOR FRONT 


115. 00 




100893-01 


PLATE MOTOR MTG 


6. 00 




100894-01 


LOGO PERTEC T7K 


56. 00 


222 


100898-01 


HEAD & HEAD PLATE ASSY 


. 00 


111 


100899-01 


HEAD & HEAD PLATE ASSY 


. 00 


112 


100899-02 


HEAD & HEAD PLATE ASSY 


. 00 


222 


100907-01 


HEAD & HEAD PLATE ASSY 


. 00 


222 


100910-01 


CAPSTAN . 4 DIA 


. 00 


222 


100913-01 


PCBA REEL SERVO B 


. 00 


111 


100914-01 


PCB 


. 00 


112 


100917-01 


PLATE HEAD 


. 00 


122 


100918-01 


PLATE HEAD 


. 00 


222 


100919-01 


PLATE HEAD 


. 00 


XD 


100922-01 


HOUSING BEARING 


. 00 


XD 


100922-02 


HOUSING BEARING 


. 00 




100923-90 


T/A BEARING HOUSING ASSY 


63. 00 


X 


100924-01 


CAM 


. 00 




100925-01 


SHUTTER MAXI 


3. 00 




100926-01 


POWER SUPPLY CHASSIS 


42. 00 




100930-01 


HEAT SINK 


37. 00 


222 


100931-01 


HEAD PLT ASSY 


. 00 


222 


100932-01 


HEAD PLT ASSY 


. 00 


111 


100933-01 


HEAD PLT ASSY 


. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 

PERTEC DEPOT ONLY 



REPL BY 100891—01 



PERTEC DEPOT ONLY 

PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 

REPL BY 101669-01 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




SUBSOIAW OF TRIUMPH- ADLER 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


X 


100936-01 


CAM LIMIT SWITCH 


. 00 




100968-01 


SHIPPING FRAME T7K 


13. 00 


111 


100968-02 


SHIPPING PACK T7K 


. 00 




100968-91 


T7000 OUTER BOX 


6. 50 




100968-92 


SLEEVE T7000 SHIP PACK 


4. 50 




100968-93 


PAD T7000 SHIP PACK 


3. 00 




100972-01 


CONT PANEL 


37. 00 




100972-02 


CONT PANEL 


29. 00 




100972-03 


CONT PANEL 


29. 00 


X 


100972-04 


CONT PANEL 


. 00 




100972-05 


CONT PANEL 


29. 00 


X 


100972-06 


CONT PANEL 


. 00 


R 


100972-08 


CONTROL PANEL-UNIVAC 


47. 00 




100973-01 


OVERLAY CON PLATE 


19. 00 




100973-02 


OVERLAY CON PLATE 


10. 00 




100973-03 


OVERLAY CON PLATE 


10. 00 


111 


100973-04 


OVERLAY CON PLATE 


. 00 




100973-05 


OVERLAY CON PLATE 


10. 00 


111 


100973-06 


OVERLAY CON PLATE 


. 00 


111 


100973-07 


OVERLAY CON PLATE 


. 00 


111 


100985-01 


STANDOFF TAPE CLN 


. 00 




100985-02 


STANDOFF TAPE CLN 


4. 50 




100986-01 


HEAD COVER WHITE T7K 


9. 00 


X 


100986-02 


HEAD COVER WARM GRAY T7K 


14. 00 




100986-03 


HEAD COVER NCR WHITE T7K 


8. 50 




100990-01 


POWER SUPPLY ASSY 


565. 00 




100990-02 


POWER SUPPLY ASSY 45IPS 


560. 00 




100991-01 


CLAMP CAPACITOR 


7. 00 




100995-01 


SPRING T/A 


1. 50 




100996-01 


HEAD PLATE ASSY 


160. 00 




100997-01 


COVER HEAD PLATE 


8. 50 




100997-02 


COVER HEAD PLATE 


16. 00 




100997-04 


COVER HEAD PLATE 


23. 00 




100997-05 


COVER HEAD PLATE 


16. 00 




100998-01 


OVERLAY WHITE 


84. 00 




100998-02 


OVERLAY WARM GRAY 


84. 00 




100998-03 


OVERLAY GRAY 


84. 00 




100998-04 


OVERLAY CHARCOAL GRAY 


84. 00 




100998-99 


OVERLAY BLACK 


37. 00 




101000-01 


STANDOFF MOTOR 


1. 50 




101001-01 


BLOCK STOP BOT 


2.50 




101003-01 


WRITE LOCKOUT ASSY 


57. 00 


X 


101003-02 


WRITE LOCKOUT ASSY MHP 


105. 00 




101003-03 


WRITE LOCKOUT ASSY 


61. 00 




101004-01 


REEL MOTOR ASSY 


155. 00 



REMARKS 

REPL BY 101669-01 
P/N NOT VALID 

2 REQUIRED 

REPL BY 100815-02 

REPL BY 100815-01 
RESTRICTED 



SPECIFY VOLT/CORD 
SPECIFY VOLT/CORD 



WHITE 
WARM GRAY 
GRAY 

CHARCOAL BROWN 



GOULD 
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SUBSDARV OF TWUMPH- ADLER 



PGRTGC 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 











LIST 








CODE 


PART NUMBER 




DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 


X 


101004-02 


REEL 


MOTOR ASSY 


. 00 


REPL 


BY 


101004-01 


X 


101011-01 


PCD A 


DATA E--9 


. 00 


REPL 


BY 


10171 1-05 


X 


101011-02 


PCBA 


DATA E-9 


. 00 


REPL 


BY 


101711-07 


X 


101011-03 


PCBA 


DATA E™9 


. 00 


REPL 


BY 


1 0 1 7 i 1 -09 


X 


101011-04 


PCBA 


DATA E-9 


. 00 


REPL 


BY 


101711-11 


X 


101011-05 


PCBA 


DATA E-9 


. 00 


REPL 


BY 


10171 1-03 


X 


10101 1-06 


PCBA 


DATA E-9 


. 00 


REPL 


BY 


101711-06 


X 


101011-07 


PCBA 


DATA E-9 


. 00 


REPL 


BY 


101711-08 


X 


101011-10 


PCBA 


DATA E-9 


. 00 


REPL 


BY 


101711-04 


X 


101011-11 


PCBA 


DATA E-9 


. 00 


REPL 


BY 


1 0 1 7 i 1 -08 


X 


101016-01 


PCBA 


TAPE CONT C 


. 00 


REPL 


BY 


101241-01 




101021-01 


PCBA 


POWER SERVO 


565. 00 










101021-02 


PCBA 


POWER & SERVO 


600. 00 








D 


101025-01 


POST 


FIX GUIDE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


D 


101025-02 


POST 


FIX GUIDE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




101026-01 


FIXED GUIDE ASSY WHITE 


30. 00 










101026-02 


FIXED GUIDE ASSY WHITE 


30 00 










101026-03 


FIXED GUIDE ASSY WHITE 


30. 00 










101026-04 


FIXED GUIDE ASSY BLACK 


29. 00 










101026-05 


FIXED GUIDE ASSY BLACK 


29. 00 










101026.-06 


FIXED GUIDE ASSY BLACK 


29. 00 










101027-01 


LIMIT SHAFT 


13. 00 










101028-01 


TRIM 


KIT ASSY 


620. 00 


OFF WHITE 


X 


101028-02 


TRIM 


KIT ASSY 


1, 150. 00 


BLUE 








101028-04 


TRIM 


K I T ASSY 


480. 00 


OFF WHITE 




101028-05 


TRIM 


KIT ASSY 


630 00 


WARM 


GRAY 




101028-06 


TRIM 


KIT ASSY 


550. 00 


WHITE W/ 


SFTY SWITCH 




101028-07 


TRIM 


KIT ASSY 


610. 00 


GRAY 








101028-08 


TRIM 


KIT ASSY 


580. 00 


PEARL GRAY 




101028-09 


TRIM 


KIT ASSY 


635 00 


CHARCOAL 


. BROWN 




101028-45 


TRIM 


KIT ASSY 


610. 00 








X 


101032-01 


PCBA 


DATA D 


. 00 


REPL 


BY 


101721-09 


X 


101032-02 


PCBA 


DATA D 


. 00 


REPL 


BY 


101721-11 


X 


101032-03 


PCBA 


DATA D 


. 00 


REPL 


BY 


101721-13 


X 


101032-04 


PCBA 


DATA D 


. 00 


REPL 


BY 


101721-15 


X 


101032-05 


PCBA 


DATA D 


. 00 


REPL 


BY 


101721-17 


X 


101032-06 


PCBA 


DATA D 


. 00 


REPL 


BY 


10-1721-19 


X 


101032-07 


PCBA 


DA l A D 


. 00 


REPL 


BY 


101 / 2 1 2 1 


X 


101032-08 


PCBA 


DATA D 


. 00 


REPL 


BY 


101721-23 


X 


101032-10 


PCBA 


DATA D 


. 00 


REPL 


BY 


101721-12 


zzz 


101050-01 


PCBA 


FUNG CONT G 


. 00 








111 


101050-02 


PCBA 


FUNC CONT G 


. 00 








111 


101050-04 


PCBA 


FUNC CONT G 


. 00 








111 


101051-01 


PCI3 




. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




101063-0.1 


BRACKET CARD CAGE 


14. 00 
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3UBSOARV OF TRUMPH- ADLER 



PGRTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 











LIST 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




PRICE 




101063-02 


BRACKET CARD CAGE 




14. 00 


D 


101066-01 


ROLLER GUIDE BARREL 




. 00 




101067-01 


FIXED GD ASSY 




30. 00 




101068-01 


BAR MOUNTING 




13. 00 




101069-01 


CARD CAGE ASSY 




53. 00 




101070-01 


CARD ALIGN BLK 




1. 50 




101070-02 


CARD ALIGN BLK 




. 75 


X 


101071-01 


FLUX GATE ASSY 




. 00 




101073-01 


CAPSTAN MOTOR ASSY 




525. 00 




101073-02 


CAPSTAN MOTOR ASSY 




525. 00 




101075-01 


INTERCONNECT CABLE 




7. 50 




101076-01 


INTERCONNECT CABLE 




13. 00 


X 


101076-02 


INTERCONNECT CABLE 




24. 00 


X 


101076-03 


INTERCONNECT CABLE 




23. 00 




101077-01 


INTERCONNECT CABLE 




11. 00 


ZZ2 


101077-02 


INTERCONNECT CABLE 




. 00 




101077-03 


INTERCONNECT CABLE 




11. 00 




101077-04 


INTERCONNECT CABLE 




11. 00 




101077-05 


INTERCONNECT CABLE 




11. 00 


X 


101079-01 


PCBA DATA E7 




. 00 


X 


101079-02 


PCBA DATA E7 




. 00 


X 


101079-03 


PCBA DATA E7 




. 00 


X 


101079-04 


PCBA DATA E7 




. 00 


X 


101079-05 


PCBA DATA E7 




. 00 


X 


101079-06 


PCBA DATA E7 




. 00 


X 


101079-10 


PCBA DATA E7 




. 00 


X 


101083-01 


PULLEY MOTOR 




. 00 




101084-01 


RETAINER CAP 




9. 50 




101085-01 


HEAD GUIDE COVER TOP 




7. 00 




101085-02 


HEAD GUIDE COVER TOP 




11. 00 




101085-04 


HEAD GUIDE COVER TOP 




11. 00 




101085-05 


HEAD GUIDE COVER TOP 




11. 00 




101086-01 


PIVOT BLK TOP 




8. 00 




101087-01 


PIVOT BLK BOT 




6. 50 




101090-01 


FRONT DOOR ASSY 




135. 00 


X 


101095-01 


PCBA TAPE CONT B 




. 00 


X 


101095-02 


PCBA TAPE CONT B 




. 00 


X 


101100-01 


PCBA DATA B 12. 5 IPS 


9TRK 


1, 160. 00 


X 


101100-02 


PCBA DATA B 12. 5 IPS 


7TRK 


1, 160. 00 


X 


101100-03 


PCBA DATA B 6. 25 IPS 


9TRK 


1, 160. 00 




101 100-04 


PCBA DATA B 6. 25 IPS 


7TRK 


610. 00 




101100-05 


PCBA DATA B 18. 75 IPS 


1 9TK 


610. 00 


111 


101100-06 


PCBA DATA B 18. 75 IPS 


! 7TK 


. 00 




101 100-07 


PCBA DATA B 25 IPS 9TRK 


610. 00 




101100-08 


PCBA DATA B 25 IPS 7TRK 


610. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



PERTEC DEPOT ONLY 



FT8 

REPL BY 102581-01 
SPECIAL BELL&HOWEL 



REPL BY 101716-05 

REPL BY 101716-07 
REPL BY 101716-09 
REPL BY 101716-11 
REPL BY 101716-03 
REPL BY 101716-06 

REPL BY 101716-04 
REPL BY 102595-01 

WHITE 
WARM GRAY 

GRAY 

CHARCOAL BROWN 



REPL BY 101292-01 
REPL BY 101292-02 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE- 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




101105-01 


PCBA DATA C-9 12. 5 IPS 


615. 00 




101105-02 


PCBA DATA C-9 18. 75 IPS 


615. 00 




101105-03 


PCBA DATA C-9 25 IPS 


615. 00 




101105-04 


PCBA DATA C-9 12. 5 MTA 


615. 00 




101105-05 


PCBA DATA C-9 18. 75 MTA 


615. 00 




101105-06 


PCBA DATA C-9 25 IPS MTA 


615. 00 




101110-01 


SPRING 


. 25 




101113-01 


JUMPER WIRE ASSY 


2. 00 




101117-01 


HEAD GUIDE COVER BOTTOM 


5. 00 




101117-02 


HEAD GUIDE COVER BOTTOM 


8. 50 




101117-04 


HEAD GUIDE COVER BOTTOM 


8. 50 




101117-05 


HEAD GUIDE COVER BOTTOM 


8. 50 




101124-01 


SUPPORT RAIL PCBA 


8. 50 




101125-01 


SPACER HEX 


1. 50 




101130-01 


SAFETY BLOCK 


. 75 


N 


101137-01 


ALIGNMENT GUIDE T/A 


7. 00 


111 


101138-01 


POLARIZING TAB 


. 00 




101139-01 


EXT BD SUPPORT RAIL 


30. 00 




101140-01 


FILLER PLATE WHITE 


14. 00 




101140-02 


FILLER PLATE GRAY 


14. 00 




101140-03 


FILLER PLATE BLACK 


12 00 




101140-04 


FILLER PLATE DK BROWN 


12. 00 




101140-05 


FILLER PLATE BROWN 


13. 00 




101140-06 


FILLER PLATE GOLD 


12. 00 




101140-08 


FILLER BAR WARM GRAY 


12. 00 




101140-12 


FILLER BAR PEARL GRAY 


12. 00 




101140-13 


FILLER BAR CHARCOAL BROWN 


13. 00 




101140-14 


FILLER PLATE CREAM 


20. 00 


111 


101143-01 


BRACKET SWITCH 


. 00 




101147-01 


PCBA DATA C-7 12. 5 IPS 


660. 00 




101147-02 


PCBA DATA C-7 18. 75 IPS 


660. 00 




101147-03 


PCBA DATA C-7 25 IPS 


660. 00 




101147-04 


PCBA DATA C-7 12. 5 MTA 


660. 00 




101147-05 


PCBA DATA C-7 18. 75 MTA 


660. 00 




101147-06 


PCBA DATA C-7 25 IPS MTA 


660. 00 




101151-01 


NUT PLATE HINGE 


2. 00 




101165-01 


COVER DOOR ASSY MINI 


52. 00 




101166-01 


COVER FIXED GUIDE WHITE 


8. 00 


X 


101166-02 


COVER FIXED GUIDE W/G 


8. 00 




101166-03 


COVER FIXED GUIDE NCR WHT 


14. 00 


X 


101194-01 


PCBA TAPE CONT D 


1, 010. 00 


N 


101206-01 


PCBA EXTENDER BOARD 


165. 00 


D 


101208-01 


DECK MACHINED 


. 00 




101225-01 


CONTROL PANEL 


8. 00 


X 


101225-02 


CONTROL PANEL 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 



WHITE 
WARM GRAY 

GRAY 

CHARCOAL BROWN 
NO DISCOUNT 



NOT AVAILABLE 



T7K 

NO DISCOUNT 
PERTEC DEPOT ONLY 

REPL BY 101225-01 
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PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 











LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




PRICE 


REMARKS 




101225-03 


CONTROL PANEL 




8. 00 




ZZZ 


101233-01 


THRESHOLD SWITCH ASSY 


. 00 


NOT AVAILABLE 




101241-01 


PCBA TAPE CONTROL 


C-i 


315. 00 


25-37. 5 IPS 




101241-02 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


25-37. 5 IPS 




101241-03 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


25-37. 5 IPS 




101241-04 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


25-37. 5 IPS 




101241-05 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


25-37. 5 IPS 




101241-06 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


25-37. 5 IPS 




101241-09 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


25-37. 5 IPS 




101241-11 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


10-15 IPS 




101241-13 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


10-15 IPS 




101241-14 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


10-15 IPS 




101241-15 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


10-15 IPS 




101241-16 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


10-15 IPS 




101241-19 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


10-15 IPS 




101241-21 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


45 IPS 




101241-24 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


45 IPS 




101241-29 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


45 IPS 




101241-31 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


15-18.75 IPS 




101241-33 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


15-18. 75 IPS 




101241-41 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


25-37. 5 IPS MTA 




101241-45 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


25-37. 5 IPS MTA 




101241-46 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


25-37. 5 IPS MTA 




101241-49 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


24-37. 5 IPS MTA 




101241-51 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


10-15 IPS MTA 




101241-61 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


45 IPS MTA 




101241-64 


PCBA TAPE CONTROL 


C-l 


315. 00 


45 IPS MTA 


X 


101245-01 


CAM SWITCH ASSY 




. 00 


REPL BY 101169-' 




101251-01 


DECAL 




. 75 






101256-01 


COLOR PANEL-TOP 




21. 00 






101256-02 


COLOR PANEL-BOT 




17. 00 






101257-01 


ADHESIVE 




. 50 






101257-02 


ADHESIVE 




. 50 




X 


101260-05 


COLOR PANEL 




4. 00 






101262-01 


PCBA PWR/SERVO B 




70,5. 00 






101287-01 


OVERLAY WHITE T7K 




30. 00 






101287-02 


OVERLAY WARM GREY 


T7K 


45. 00 






101287-03 


OVERLAY NCR WHITE 


T7K 


36. 00 




X 


101288-01 


DECAL TAPE LOAD 




. 20 




ZZZ 


101289-01 


DECAL TAPE LOAD 




. 00 






101292-01 


PCBA TAPE CONTROL 


B-l 


605. 00 


12. 5 IPS 




101292-02 


PCBA TAPE CONTROL 


B-l 


605. 00 


12. 5 IPS 




101292-03 


PCBA TAPE CONTROL 


B-l 


605. 00 


12. 5 IPS 




101292-04 


PCBA TAPE CONTROL 


B-l 


605. 00 


12. 5 IPS 




101292-05 


PCBA TAPE CONTROL 


B-l 


605. 00 


12. 5 IPS 
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X X X X X XXX 




aUBSOMPV OF HajMPH-ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 



X 



X 



LIST 



PART NUMBER 




DESCRIPTION 






PRICE 


101292- 


•06 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-07 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-08 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-09 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-11 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 


1, 


150. 00 


101292- 


-12 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 


1/ 


150. 00 


101292- 


■13 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 


1/ 


150. 00 


101292- 


-14 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 


1/ 


150. 00 


101292- 


-15 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 


1, 


150. 00 


101292- 


-16 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 


1, 


150. 00 


101292- 


-17 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 


1, 


150. 00 


101292- 


-18 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 


1, 


150. 00 


101292- 


-19 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 


1, 


150. 00 


101292- 


-21 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-22 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-23 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-24 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-25 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-26 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-27 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-28 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-29 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-31 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-32 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-33 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-34 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-35 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-36 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-37 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-38 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-39 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-46 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-49 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-61 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-63 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


•65 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-66 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-76 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-79 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-91 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-93 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l 




605. 00 


101292- 


-97 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


B-l : 




605. 00 


101300- 


-01 


LOGO 






... ; 




12. 00 


101307- 


-01 


FLUX 


GATE 


ASSY 






. 00 


101311- 


-01 


SIDE 


CHASSIS 






40. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

12. 5 IPS 
12. 5 IPS 
12. 5 IPS > 
12. 5 IPS 
6. 25 IPS 



6. 25 IPS 
6. 25 IPS 
6. 25 IPS 
6. 25 IPS 
6. 25 IPS 



6. 25 IPS 
6. 25 IPS 
6. 25 IPS 
18. 75 IPS 
18. 75 IPS 

18. 75 IPS 
18. 75 IPS 
18.-75 IPS 
18. 75 IPS 
18. 75 IPS 

18. 75 IPS 
18.75 IPS 
25 IPS 
25 IPS 
25 IPS 

25 IPS 
25 IPS 
25 IPS 
25 IPS 
25 IPS 

25 IPS 
12.5 IPS 
12. 5 IPS 
18. 75 IPS 
18. 75 IPS 

18. 75 IPS 
18. 75 IPS 
25 IPS 
25 IPS 
12. 5 IPS 

18. 75 IPS 
18. 75 IPS 

REPL BY 103221-01 




SUBSOARV OF TRUMPH-AOUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




101312-01 


SUPPORT CARD 


41. 00 


ZZZ 


101312-02 


SUPPORT CENTER 


. 00 




101313-01 


SIDE CHASSIS 


37. 00 




101314-01 


POWER SUPPLY ASSY 


695. 00 


X 


101315-01 


FRONT PANEL 


. 00 


X 


101315-02 


FRONT PANEL 


. 00 


X 


101315-03 


FRONT PANEL 


. 00 


X 


101315-04 


FRONT PANEL 


. 00 




101316-01 


BRACKET REAR 


12. 00 




101316-02 


BRACKET REAR 


15. 00 




101317-01 


BRACKET REAR 


9. 50 




101317-02 


BRACKET REAR 


20. 00 


X 


101318-01 


BRKT HEAT SINK 


8. 00 




101319-01 


BRACKET SWITCH 


8. 50 




101328-01 


COVER SCREEN TOP 


30. 00 




101328-02 


COVER SCREEN BOTTOM 


30. 00 




101336-01 


PCBA POWER SUPPLY 


215. 00 




101342-01 


FORMATTER HARDWARE KIT A 


79. 00 




101344-01 


SPACER CHASSIS 


12. 00 




101346-01 


PCBA DATA F 37. 5 


625. 00 




101346-02 


PCBA DATA F 25 


625. 00 




101346-03 


PCBA DATA F 18. 75 


625. 00 




101346-04 


PCBA DATA F 12. 5 


625. 00 




101346-05 


PCBA DATA F 45 


625. 00 




101346-06 


PCBA DATA F 75 


625. 00 




101346-07 


PCBA DATA F 37. 5 MTA 


625. 00 




101346-03 


PCBA DATA F 25 MTA 


625. 00 




101346-09 


PCBA DATA F 18. 75 MTA 


625. 00 




101346-1 1 


PCBA DATA F 45 MTA 


625. 00 




101346-12 


PCBA DATA F 75 MTA 


625. 00 




101346-13 


PCBA DATA F 45 


625. 00 




101346-14 


PCBA DATA F 45 MTA 


625. 00 




101346-15 


PCBA DATA F 37. 5 


625. 00 




101346-16 


PCBA DATA F 37. 5 MTA 


625. 00 




101350-01 


ANGLE SUPPORT 


4. 00 


X 


101352-01 


W/W ASSY RD 


. 00 




101353-01 


PCB WIRE WRAP 


320. 00 




101357-01 


CARD ALIGN BLOCK 


12. 00 


X 


101362-01 


PCBA WRT OSC 


. 00 


X 


101362-02 


PCBA WRT OSC 


. 00 


X 


101362-03 


PCBA WRT OSC 


. 00 


X 


101362-04 


PCBA WRT OSC 


. 00 


X 


101362-05 


PCBA WRT OSC 


. 00 


X 


101362-06 


PCBA WRT OSC 


. 00 


X 


101362-08 


PCBA WRT OSC 


. 00 



f AGE 21 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



SPECIFY VOLT/CORD 
REPL BY 108342-04 

REPL BY 108342-03 
REPL BY 108342-03 
REPL BY 108342-04 



FORMATTER 

FORMATTER 



REPL BY 101381-01 



REPL BY 102096-01 
REPL BY 102096-02 

REPL BY 102096-03 
REPL BY 102096-04 
REPL BY 102096-05 
REPL BY 102096-06 
REPL BY 102096-08 





9UBSOMWOFTRU4PMAOUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 




DESCRIPTION 




PRICE 


X 


101362-09 


PCBA 


WRT OSC 




. 00 


X 


101362-10 


PCBA 


WRT OSC 




. 00 




101367-01 


PCBA 


INTERCONNECT 


A 


160. 00 




101367-02 


PCBA 


INTERCONNECT 


A 


185. 00 




101367-03 


PCBA 


INTERCONNECT 


A 


205. 00 




101367-04 


PCBA 


INTERCONNECT 


A 


160. 00 




101367-05 


PCBA 


INTERCONNECT 


A 


185. 00 




101367-06 


PCBA 


INTERCONNECT 


A 


205. 00 


X 


101371-01 


W/W ASSY WRT 




. 00 




101376-01 


PCBA 


DATA G 37. 5 




695. 00 




101376-02 


PCBA 


DATA G 25 




695. 00 




101376-03 


PCBA 


DATA G 18. 75 




695. 00 




101376-04 


PCBA 


DATA G 12. 5 




695. 00 




101376-05 


PCBA 


DATA G 45 




695. 00 


X 


101376-06 


PCBA 


DATA G 75 




1, 320. 00 




101376-07 


PCBA 


DATA G 37. 5 MTA 


695. 00 




101376-10 


PCBA 


DATA G 12. 5 MTA 


695. 00 




101376-11 


PCBA 


DATA G 45 MTA 


695. 00 


X 


101376-12 


PCBA 


DATA G 75 MTA 


1, 320. 00 


X 


101381-01 


PCBA 


PE READ 




1, 030. 00 


X 


101381-02 


PCBA 


PE READ 




1, 040. 00 


X 


101381-03 


PCBA 


PE READ 




1, 040. 00 


X 


101386-01 


PCBA 


PE WRITE 




725. 00 


X 


101386-02 


PCBA 


PE WRITE 




725. 00 


X 


101386-03 


PCBA 


PE WRITE 




725. 00 




101391-01 


PCBA 


INTERFACE A 




30. 00 


X 


101395-01 


PCBA 


RD OSC 




. 00 




101401-01 


TRIM 


KIT ASSY WHITE 


170. 00 




101401-02 


TRIM 


KIT ASSY WARM GREY 


180. 00 




101401-03 


TRIM 


KIT ASSY NCR 


WHITE 


175. 00 




101408-01 


MOUNTING BLOCK 




12. 00 




101417-01 


PCBA 


TAPE CONTROL 


E 


450. 00 


111 


101493-01 


PCB 






. 00 


111 


101495-01 


PCB 






. 00 


111 


101496-01 


BUMPER STOP 




. 00 




101504-01 


SWITCH BRACKET 




11. 00 


111 


101507-01 


TRIM 


KIT ASSY 




. 00 


111 


101507-02 


TRIM 


KIT ASSY 




. 00 


111 


101508-01 


HOUSING COVER 




. 00 


111 


101508-02 


HOUSING COVER 




. 00 


X 


101515-02 


PCBA 


TAPE CONTROL 


A-l 


1, 120. 00 


X 


101521-03 


PCBA 


DATA A-l 




1, 430. 00 


X 


101521-04 


PCBA 


data A-l 




1, 430. 00 




101527-01 


PCBA 


TAPE CONTROL 


B-2 


810. 00 


X 


101533-01 


PCBA 


DATA B-l 




1, 910. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

REPL BY 102096-09 
REPL BY 102096-10 



REPL BY 101386-01 



REPL BY 102094-01 

T7K 

T7K 

T7K 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 



T7 BURGHS OBS 1/83 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




9UBSOARVOF TmjMFHAOLER 









LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


101539-01 


PCBA DATA C — 19 12. 5 IPS 


1, 930. 00 




ZZZ 


101545-01 


PCBA DATA C-17 12. 5 IPS 


. 00 




D 


101572-01 


FERRITE SLUG 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


111 


101574-01 


SOLENOID PLUNGER 


. 00 






101575-01 


CONTROL PANEL ASSY 


19. 00 






101575-02 


CONTROL PANEL ASSY 


33. 00 






101575-03 


CONTROL PANEL ASSY 


45. 00 




X 


101575-04 


CONTROL PANEL ASSY 


86. 00 






101576-01 


OVERLAY PLATE 


6. 50 




111 


101576-02 


OVERLAY PLATE 


. 00 






101576-03 


OVERLAY PLATE 


15. 00 




X 


101576-04 


OVERLAY PLATE 


26. 00 




X 


101577-01 


INTERFACE CABLE ASSY 


. 00 


REPL BY 102201-05 




101577-02 


INTERFACE CABLE ASSY 


465. 00 


T7K 




101577-03 


INTERFACE CABLE ASSY 


470. 00 


MTA T6 




101577-04 


INTERFACE CABLE ASSY 


375. 00 


T5-T6-T8-T9K 4FT 




101577-05 


INTERFACE CABLE ASSY 


475. 00 


T7K 4FT 




101577-06 


INTERFACE CABLE ASSY 


540. 00 


T1000 20 FT 




101581-01 


PCBA DATA H 12. 5 IPS 


605. 00 






101581-02 


PCBA DATA H 18. 75 IPS 


605. 00 






101581-03 


PCBA DATA H 25 IPS 


605. 00 






101581-04 


PCBA DATA H 12. 5 IPS MTA 


605. 00 






101581-05 


PCBA DATA H 18.75 IPS MTA 


605. 00 






101581-06 


PCBA DATA H 25 IPS MTA 


605. 00 






101586-01 


PCBA DATA J 12. 5 IPS 


645. 00 




X 


101586-02 


PCBA DATA J 6. 25 IPS 


1, 200. 00 






101586-03 


PCBA DATA J 18. 75 IPS 


645. 00 






101586-04 


PCBA DATA J 25 IPS 


645. 00 






101590-01 


SHIPPING PACK FORMATTER 


37. 00 






101590-91 


POLY BAG 


1. 00 




X 


101591-01 


OSCILLATOR CABLE ASSY 


. 00 


REPL BY 696-0003 


X 


101591-02 


OSCILLATOR CABLE ASSY 


. 00 


REPL BY 696-0004 


X 


101591-03 


CABLE ASSY 


. 00 


REPL BY 696-0005 


N 


101595-01 


PCBA EXTENDER FORMATTER 


310. 00 


NO DISCOUNT 




101601-01 


BAR SUPPORT 


37. 00 






101603-01 


HINGE 


15. 00 






101604-01 


PLATE 


2. 50 




X 


101606-01 


WIRE WRAP ASSY 


. 00 


REPL BY 101623-01 


111 


101609-01 


BLOCK SPACER 


. 00 




111 


101609-02 


BLOCK SPACER 


. 00 




111 


101609-03 


BLOCK SPACER 


. 00 






101609-04 


BLOCK SPACER 


. 75 






101623-01 


PCBA NRZI READ/WRITE 


1, 040. 00 






101623-02 


PCBA NRZI READ/WRITE 


1, 100. 00 






101632-01 


SLEEVE 


7. 50 
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SUBSttWWOF TmjMPH-AOlXR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




101634-01 


DRIVER 


X 


101635-01 


SLIDER 




101636-01 


SHAFT TENS ARM 


X 


101637-01 


STORAGE LOOP BRIDGE 


X 


101638-01 


STORAGE LOOP BRIDGE 


X 


101639-01 


SPRING 


XD 


101640-01 


BASE PLATE 


X 


101641-01 


SHAFT ROLLER 


X 


101641-02 


SHAFT ROLLER 


X 


101642-01 


COVER ROLLER 


X 


101643-01 


DOOR FRONT MHP 


X 


101644-01 


BLOCK TENSION 


X 


101645-01 


TEN ARM ANCHOR 


X 


101646-01 


ROLLER GUIDE ASSY 


X 


101647-01 


ROLLER GUIDE ASSY 


X 


101647-02 


ROLLER GUIDE ASSY 


X 


101648-01 


HEAD PLATE 


X 


101649-02 


OVERLAY MHP 


XD 


101651-01 


GUIDE SHAFT 


X 


101652-01 


PIVOT BLOCK 


X 


101653-01 


CARD RETAINER BLOCK 


X 


101654-01 


GUIDE SUPPORT 


X 


101655-01 


TAPE CLEANER ASSY 


X 


101656-01 


UNDERLAY 


X 


101657-01 


GUIDE COVER TOP 





LIST 

PRICE 


REMARKS 




20. 00 
4. 00 




LOWER 


17. 00 
140. 00 




UPPER 


135. 00 






5. 50 





. 00 PERTEC DEPOT ONLY 
12 . 00 
16. 00 

13. 00 NOT REQUIRED 

. 00 REPL BY 100892-01 
5. 50 
4. 00 
50. 00 
53. 00 

57. 00 
110 . 00 
515. 00 

. 00 PERTEC DEPOT ONLY 
36. 00 

14. 00 
20 . 00 
49. 00 

4. 50 
7. 00 



X 


101658-01 


GUIDE COVER BOTTOM 


7. 00 


X 


101660-01 


PCBA POWER & SERVO D 


2, 530. 00 


X 


101664-01 


HD PLATE ASSY 


1, 070. 00 


X 


101665-01 


STP ASSY 


40. 00 


X 


101666-01 


INTERCONNECT CABLE ASSY 


27. 00 


X 


101667-01 


BUSHING 


. 50 




101669-01 


LIMIT SWITCH CAM 


12. 00 


X 


101671-01 


PCBA TAPE CONTROL F 


1 , 050. 00 


X 


101671-02 


PCBA TAPE CONTROL F 


1, 120. 00 


X 


101675-01 


SWITCH BRACKET 


14. 00 


X 


101676-01 


HEAD COVER 


7. 00 


X 


101677-01 


SUPPORT ROLLER GUIDE 


43. 00 


X 


101678-01 


CAPSTAN 


160. 00 


X 


101679-01 


TENSION ARM 


60. 00 


X 


101684-01 


ALIGNMENT PIN 


3. 50 




101685-01 


ANGLE SUPPORT PCBA 


6. 00 


X 


101687-01 


FRICTION PIN 


3. 00 


X 


101687-02 


FRICTION PIN 


1. 50 


X 


101688-01 


MOTOR MTG PLATE 


21. 00 


X 


101689-01 


DOG ARM 


24. 00 
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9U8SOAPIVOF TmjMPH-ACLER 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




LIST 

PRICE 


X 


101690-01 


COVER CAPSTAN 




. 00 


X 


101691-01 


HANDLE DOOR 




17. 00 


X 


101692-01 

101694-01 


BUSS BAR 

OUT OF TAPE SENSOR 


. 50 
105. 00 


X 


101697-01 


BRACKET 




5. 50 


X 


101701-01 


TRIM KIT ASSY 




1, 440. 00 


X 


101701-02 


TRIM KIT ASSY 




1, 060. 00 


X 


101702-01 


POWER SUPPLY ASSY 


1, 230. 00 


X 


101703-01 


ARM ACT ASSY 




285. 00 


X 


101705-01 


SWITCH ASSY 




37. 00 


X 


101707-01 


TAPE THREADING 


DECAL 


. 75 


X 


101708-01 


CAPSTAN ASSY 




. 00 


X 


101708-02 


CAPSTAN ASSY 




. 00 




101711-01 


PCBA DATA E-19 


75 


710. 00 




101711-02 


PCBA DATA E-19 


75 MTA 


710. 00 




10171 1-03 


PCBA DATA E-19 


45 


710. 00 




101711-04 


PCBA DATA E-19 


45 MTA 


710. 00 




101711-05 


PCBA DATA E-19 


37. 5 


710. 00 




101711-06 


PCBA DATA E-19 


37. 5 MTA 


710. 00 




101711-07 


PCBA DATA E-19 


25 


710. 00 




101711-08 


PCBA DATA E-19 


25 MTA 


710. 00 




101711-09 


PCBA DATA E-19 


18. 75 


710. 00 




101711-10 


PCBA DATA E-19 


18. 75 MTA 


710. 00 




101711-11 


PCBA DATA E-19 


12. 5 


710. 00 




101711-12 


PCBA DATA E-19 


12. 5 MTA 


710. 00 




101711-13 


PCBA DATA E-19 


45 


710. 00 




101711-14 


PCBA DATA E-19 


45 MTA 


710. 00 




101711-15 


PCBA DATA E-19 


37. 5 


710. 00 




101711-16 


PCBA DATA E-19 


37. 5 MTA 


710. 00 




101711-17 


PCBA DATA E-19 


37. 5 


710. 00 




101716-01 


PCBA DATA E-17 


75 


585. 00 




101716-02 


PCBA DATA E-17 


75 MTA 


585. 00 


X 


101716-03 


PCBA DATA E-17 


45 


1, 100. 00 




101716-04 


PCBA DATA E-17 


45 MTA 


585. 00 




101716-05 


PCBA DATA E-17 


37. 5 


585. 00 




101716-06 


PCBA DATA E-17 


37. 5 MTA 


585. 00 




101716-07 


PCBA DATA E-17 


25 


585. 00 




101716-08 


PCBA DATA E-17 


25 MTA 


585. 00 




101716-09 


PCBA DATA E-17 


18. 75 


585. 00 




101716-10 


PCBA DATA E-17 


18. 75 MTA 


585. 00 




101716-11 


PCBA DATA E-17 


12. 5 


585. 00 




101716-12 


PCBA DATA E-17 


12. 5 MTA 


585. 00 


zzz 


101716-13 


PCBA DATA E-17 


45 


. 00 


zzz 


101716-14 


PCBA DATA E-17 


45 MTA 


. 00 




101716-15 


PCBA DATA E-17 


37. 5 


585. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

NOT REQUIRED 



SPECIFY VOLT/CORD 



REPL BY 101678-01 
REPL BY 101678-01 



CONTROLLED DENSITY 
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SUBSOAWOF TMUMPH-AOUft 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 









LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMAI 




101716-16 


PCBA DATA E-l 7 37. 5 MTA 


585. 00 






101721-01 


PCBA DATA D-l 75 9TK 


565. 00 






101721-02 


PCBA DATA D-l 75 7TK 


565. 00 






101721-03 


PCBA DATA D-l 45 9TK 


565. 00 






101721-04 


PCBA DATA D-l 45 7TK 


565. 00 






101721-05 


PCBA DATA D-l 75 9TK MTA 


565. 00 






101721-06 


PBCA DATA D-l 75 7TK MTA 


565. 00 






101721-07 


PCBA DATA D-l 45 9TK MTA 


565. 00 






101721-08 


PCBA DATA D-l 45 7TK MTA 


565. 00 






101721-09 


PCBA DATA D-l 37. 5 9TK 


565. 00 






101721-10 


PCBA DATA D-l 37. 5 9T MTA 


565. 00 






101721-11 


PCBA DATA D-l 37. 5 7TK 


565. 00 






101721-12 


PCBA DATA D-l 37. 5 7T MTA 


565. 00 






101721-13 


PCBA DATA D-l 25 9TK 


565. 00 






101721-14 


PCBA DATA D-l 25 9TK MTA 


565. 00 






101721-15 


PCBA DATA D-l 25 7TK 


565. 00 






101721-16 


PCBA DATA D-l 25 7TK MTA 


565. 00 




X 


101721-17 


PCBA DATA D-l 18. 75 9TK 


1, 090. 00 






101721-19 


PCBA DATA D-l 18. 75 7TK 


565. 00 






101721-21 


PCBA DATA D-l 12. 5 9TK 


565. 00 






101721-23 


PCBA DATA D-l 12. 5 7TK 


565. 00 




X 


101725-02 


REEL HUB ASSY 


130. 00 




X 


101725-03 


REEL HUB ASSY 


130. 00 






101726-01 


PIN REEL RETAIN 


. 50 






101727-01 


ACTUATOR 


17. 00 






101728-01 


INLAY 


3. 00 






101728-02 


INLAY 


3. 50 






101729-01 


Z BRACKET 


3. 00 






101729-02 


Z BRACKET 


2. 00 




X 


101740-01 


INDUCTOR 


18. 00 






101741-01 


POWER SUPPLY CHASSIS 


24. 00 




X 


101744-01 


STROBE DISC 75IPS 


4. 00 


T6K 




101744-02 


STROBE DISC 12/25IPS 


1. 00 


T5/6/8K 




101744-03 


STROBE DISC 18/37IPS 


3. 00 


T5/6/8/9K 




101744-04 


STROBE DISC 20/40IPS 


2. 00 


T5/6/8K 




101744-05 


STROBE DISC 22/45IPS 


1. 50 


T5/6/8/9K 




101744-06 


STROBE DISC 24IPS 


1. 00 


T5/6/8K 




101744-07 


STROBE DISC 30IPS 


1. 00 


T5/7/8K 




101744-08 


STROBE DISC 25 I PS 


1. 50 


T7K 




101744-09 


STROBE DISC 18IPS 


1. 50 


T7K 




101744-10 


STROBE DISC 6/12IPS 


1. 00 


T7K 


X 


101744-11 


STROBE DISC HIPS 


2. 00 


T7K 


X 


101744-12 


STROBE DISC 10IPS 


13. 00 


T7K 




101744-13 


STROBE DISC 75IPS 


1. 50 


T9K 


X 


101747-01 


CLAMP CAPACITOR 


24. 00 
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3UBGOARV OF TRKJHPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


101748—01 


SPACER 


9. 00 








101749-01 


PANEL AIR DUCT 


12. 00 








101760-01 


LIMIT SWITCH BRACKET 


1. 50 








101761-01 


OVERLAY GREY 


87. 00 


T8A 






101761-02 


OVERLAY GREY 


87. 00 


T8A 






101761-03 


OVERLAY BLACK 


87. 00 


T8A 






101761-04 


OVERLAY GOLD 


87. 00 


T8A 






101761-05 


OVERLAY BROWN 


87. 00 


T8A 






101761-06 


OVERLAY DK BROWN 


87. 00 


T8A 






101761-07 


OVERLAY LT GREY 


87. 00 


T8A 






101761-08 


OVERLAY CREAM 


87. 00 


T8A 






101762-01 


RING GUIDE 


12. 00 








101763-01 


HEAD GUIDE CAP 


16. 00 








101766-01 


COLLAR STROBE 


3. 50 








101768-01 


TAPE CLEANER BLOCK 


20. 00 






X 


101769-01 


TAPE CLEANER ASSY 


145. 00 








101772-01 


UNDERLAY OFF WHITE 


2. 50 








101772-02 


UNDERLAY WARM GRAY 


15. 00 








101772-03 


UNDERLAY GRAY 


12. 00 








101772-04 


UNDERLAY CHARCOAL BROWN 


15. 00 








101774-01 


STOP ARM 


1. 00 








101775-01 


UPPER PIVOT 


1. 00 








101776-01 


LOWER PIVOT 


1. 50 








101777-01 


DOOR STOP ASSY-BOTTOM 


18. 00 


T8A 






101777-02 


DOOR STOP ASSY-BOTTOM 


18. 00 


T9 






101777-03 


DOOR STOP ASSY-TOP 


18. 00 


T8A 






101777-04 


DOOR STOP ASSY-TOP 


18. 00 


T9 






101778-01 


CHASSIS 


23. 00 








101778-02 


CHASSIS 


23. 00 








101779-01 


TAPE GUIDE 


2. 00 








101780-01 


SPACER BAR 


31. 00 








101780-02 


SPACER BAR 


36. 00 








101780-03 


SPACER BAR BLACK 


47. 00 






111 


101791-01 


PCBA B/FORM P/S 


. 00 






111 


101791-02 


PCBA B/FORM P/S 


. 00 






111 


101795-01 


POWER SUPPLY ASSY 


. 00 


SPECIFY 


VOLT/CORD 


111 


101795-02 


POWER SUPPLY ASSY 


. 00 


SPECIFY 


VOLT/CORD 


X 


101796-01 


BRACKET HEAT SINK 


16. 00 






zzz 


101797-01 


SWITCH BRACKET 


. 00 








101797-02 


SWITCH BRACKET 


16. 00 








101797-03 


SWITCH BRACKET 


8. 50 








101811-01 


PCBA BUFF FORMATTER 


1, 750. 00 


IK 






101811-02 


PCBA BUFF FORMATTER 


2, 240. 00 


2K 






101811-03 


PCBA BUFF FORMATTER 


3, 200. 00 


4K 






101811-04 


PCBA BUFF FORMATTER 


1 , 740. 00 


. 5K 
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SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 




DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


101821-01 


PCBA 


DISK 


FORMATTER 


. 00 


REP L BY 104893-01 


111 


101821-03 


PC BA 


DISK 


FORMATTER 


. 00 


4400BPI 




101882-01 


PCBA 


TAPE 


CONTROL C— 2 


420. 00 






101882-02 


PCBA 


TAPE 


CONTROL C-2 


420. 00 






101882-03 


PCBA 


TAPE 


CONTROL C-2 


420. 00 






101887-01 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T66 11-9-45 




t-* 

O 

»-» 

CO 

CD 

'J 

! 

O 

PJ 


PCBA 


DATA 


K 






1 * 1 15. 00 


T661 1-9-37. 5 




101887-04 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T66 11-9-22. 5 




101887-06 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T661 1-9-12. 5 




101887-07 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T661 1-98-45 




101887-08 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T661 1-98-37. 5 




101887-13 


PCBA 


DATA 


K 






1 , 115. 00 


T661 1-98-45 




101887-16 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T6612-X8-45 




101887-17 


PCBA 


DATA 


K 






1 , 115. 00 


T6612-X8— 37. 5 




101887-18 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T6612-X8— 25 




101887-22 


PCBA 


DATA 


K 






1» 115. 00 


T6612-X8— 45 




101887-23 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T6612-X8— 37. 5 




101887-25 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T681 1-9-45 




101887-26 


PCBA 


DATA 


K 






1. 115. 00 


T68 11-9-37. 5 




101887-27 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T6811-9-25 




101887-31 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T6X 1 1-9X-45 




101887-32 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T6X 1 1-9X-37. 5 




101887-33 


PCBA 


DATA 


K 






i, ns: oo 


T6X11-9X-25 




101887-37 


PCBA 


DATA 


K 






1, 115. 00 


T6812-XX-45 




101887-38 


PCBA 


DATA 


K 






1. 115. 00 


T6812— XX— 37. 5 




101887-39 


PCBA 


DATA 


K 






1» 115. 00 


T6812-XX— 25 




101887-42 


PCBA 


DATA 


K 






1> 115. 00 


T6812-XX-12. 5 


111 


101887-43 


PCBA 


DATA 


K 






. 00 


T66 11-9-75 


111 


101887-46 


PCBA 


DATA 


K 






. 00 


T6612-XX-75 


111 


101887-50 


PCBA 


DATA 


K 






. 00 


T6812-XX-75 




101892-01 


PCBA 


DESKEW 


A 


45 IPS 7/9T 


250. 00 






101892-02 


PCBA 


DESKEW 


A 


37. 5 7/9T 


250. 00 






101892-03 


PCBA 


DESKEW 


A 


25/22. 5 7/9 


250. 00 






101892-05 


PCBA 


DESKEW 


A 


12. 5 7/9T 


250. 00 






101892-06 


PCBA 


DESKEW 


A 


75 IPS 7/9T 


250. 00 






101892-11 


PCBA 


DESKEW 


A 


45 IPS 9TRK 


250. 00 






101892-12 


PCBA 


DESKEW 


A 


37. 5 IPS 9T 


250. 00 






101892-16 


PCBA 


DESKEW 


A 


75 IPS 9TRK 


250. 00 






101892-21 


PCBA 


DESKEW 


A 


45 IPS 7TRK 


250. 00 






101892-22 


PCBA 


DESKEW 


A 


37. 5 7TRK 


250. 00 






101892-26 


PCBA 


DESKEW 


A 


75 IPS 7TRK 


250. 00 




X 


101896-01 


JUMPER PLUG 


ASSY 


15. 00 




X 


101896-02 


JUMPER PLUG 


ASSY 


17. 00 




X 


101896-03 


JUMPER PLUG 


ASSY 


17. 00 




X 


101896-04 


JUMPER PLUG 


ASSY 


25. 00 
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SUBSOAPYOFTRUMPM-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


X 


101896-05 


JUMPER PLUG ASSY 


14. 00 


X 


101896-06 


JUMPER PLUG ASSY 


19. 00 


X 


101896-07 


JUMPER PLUG ASSY 


19. 00 


X 


101896-08 


JUMPER PLUG ASSY 


32. 00 




101897-02 


JUMPER PLUG ASSY 


16. 00 




101897-05 


JUMPER PLUG ASSY 


15. 00 




101897-06 


JUMPER PLUG ASSY 


15. 00 




101897-07 


JUMPER PLUG ASSY 


15. 00 




101897-08 


JUMPER PLUG ASSY 


15. 00 


X 


101898-01 


JUMPER PLUG ASSY 


17. 00 


X 


101898-02 


JUMPER PLUG ASSY 


17. 00 


X 


101898-03 


JUMPER PLUG ASSY 


17. 00 


X 


101898-04 


JUMPER PLUG ASSY 


25. 00 


X 


101898-05 


JUMPER PLUG ASSY 


30. 00 


X 


101898-06 


JUMPER PLUG ASSY 


30. 00 


X 


101898-07 


JUMPER PLUG ASSY 


38. 00 


X 


101898-08 


JUMPER PLUG ASSY 


38. 00 


X 


101898-09 


JUMPER PLUG ASSY 


27. 00 




101913-01 


JUMPER ASSY 


4. 00 




101913-02 


JUMPER ASSY 


2. 50 




101914-01 


JUMPER > WIRE 


2. 00 




101914-02 


JUMPER, WIRE 


2. 00 


X 


101914-03 


JUMPER, WIRE 


3. 00 




101915-01 


CABLE BD ASSY 


6. 00 




101915-02 


CABLE BD ASSY 


6. 00 




101915-03 


CABLE BD ASSY 


6. 00 




101915-04 


CABLE BD ASSY 


6. 00 




101916-01 


BRACKET 


6. 00 




101917-01 


MOUNTING BRACKET 


20. 00 




101943-01 


MOTOR PULLEY 


17. 00 




101945-01 


HEAT SINK BRACKET 


11. 00 




101949-01 


PCBA EOT/BOT ASSY 


54. 00 




101956-01 


SWITCH BRACKET 


13. 00 




101956-02 


SWITCH BRACKET 


28. 00 




101957-01 


SWITCH BRACKET 


15. 00 


zzz 


101957-02 


SWITCH BRACKET 


. 00 




101959-01 


PCBA INT ADPT A 


315. 00 




101963-01 


JUMPER 12 PIN 


15. 00 




101963-02 


JUMPER PLUG ASSY 


11. 00 




101964-01 


JUMPER 9 PIN 


7. 50 




101964-02 


JUMPER PLUG ASSY 


5. 00 


X 


101966-01 


PCBA MTA 


355. 00 




101966-02 


PCBA MTA 


170. 00 




101966-03 


PCBA MTA 


170. 00 


X 


101966-04 


PCBA MTA 


355. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 




X X X X 




SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



PART NUMBER 




DESCRIPTION 




PRICE 


101966-05 


PCBA 


MTA 








355. 00 


101966-06 


PCBA 


MTA 








355. 00 


101966-07 


PCBA 


MTA 








355. 00 


101966-08 


PCBA 


MTA 








355. 00 


101966-09 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101966-10 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101966-11 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101966-12 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101966-13 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101966-14 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101966-15 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101966-16 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101966-17 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101966-18 


PCBA 


MTA 








170. 00 


101970-01 


PCBA 


FORMATTER 


t CABLE 


76. 00 


101970-02 


PCBA 


FORMATTER 


! CABLE 


81. 00 


101970-06 


PCBA 


FORMATTER 


! CABLE 


77. 00 


101984-01 


SUPPORT BRACKET 




9. 50 


101990-03 


PCBA 


DUAL 


TRK 


OSC 




105. 00 


101990-04 


PCBA 


DUAL- 


TRK 


OSC 




105. 00 


101990-05 


PCBA 


DUAL 


TRK 


OSC 




105. 00 


101990-06 


PCBA 


DUAL 


TRK 


OSC 




105. 00 


101990-07 


PCBA 


DUAL 


TRK 


OSC 




105. 00 


101995-01 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-02 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-03 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


S3. 00 


101995-04 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-05 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-06 


FCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-07 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-08 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-09 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-10 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-11 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101995-12 


PCBA 


DUAL 


FXD 


OSC 


NRZI/PE 


83. 00 


101997-01 


INTERFACE 


CABLE ASSY B 


150. 00 


101997-02 


INTERFACE 


CABLE ASSY B 


150. 00 


101997-03 


INTERFACE 


CABLE ASSY B 


150. 00 


101997-04 


INTERFACE 


CABLE ASSY B 


150. 00 


101997-05 


INTERFACE 


CABLE ASSY B 


150. 00 


101998-01 


PCBA 


INTERFACE 


: b 




34. 00 


102001-01 


PCBA 


INTERCONNECT 


B 


115. 00 


102001-02 


PCBA 


INTERCONNECT 


B 


115. 00 


102001-03 


PCBA 


INTERCONNECT 


B 


115. 00 


102001-04 


PCBA 


INTERCONNECT 


B 


115. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



31 <40/ 14. 5<22 IPS 
40<56/24<31 IPS 

56<9G/31<40 IPS 
56<90/40<56 IPS 
40C56/3K40 IPS 
SEE SCHM FOR SPEED 
SEE SCHM FOR SPEED 



SEE SCHM FOR SPEED 
SEE SCHM FOR SPEED 
SEE SCHM FOR SPEED 
SEE SCHM FOR SPEED 
SEE SCHM FOR SPEED 



SEE SCHM FOR SPEED 
SEE SCHM FOR SPEED 
SEE SCHM FOR SPEED 
SEE SCHM FOR SPEED 
SEE SCHM FOR SPEED 

T5— T6— T8— T9K 

T7K 

MTA 

T5-T6-T8-T9K 4FT 
T7K 4FT 
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9UBSCUPV0F TWJMWAOER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 









LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




102001-05 


PCBA INTERCONNECT B 


115. 00 






102001-06 


PCBA INTERCONNECT B 


115. 00 






102004-01 


FORMATTER HARDWARE KIT B 


85. 00 






102021-01 


SWITCH CABLE T7K 


5. 00 






102021-02 


SWITCH CABLE T6K 


5. 50 






102021-03 


SWITCH CABLE T7K 48V 


6. 00 




R 


102027-01 


HANDLE BURROUGHS 


27. 00 


RESTRICTED 




102028-01 


BLOCK, SWITCH 


12. 00 






102029-01 


ADHESIVE BACKING 


4. 50 






102030-01 


PANEL 


28. 00 




Z2Z 


102036-01 


OVERLAY NCR 


. 00 




ZZZ 


102037-01 


CONTROL PLATE NCR 


. 00 




ZZZ 


102049-01 


EOT/BOT AMP 


. 00 






102053-01 


BLOCK END SUPT 


24. 00 






102054-01 


BLOCK CENTER 


9. 50 






102058-01 


BAR SUPPORT 


25. 00 




R 


102060-01 


BURROUGH CABINET ASSY 


600. 00 


RESTRICTED 


R 


102061-01 


BURROUGH CABINET CHASSIS 


155. 00 


RESTRICTED 


R 


102062-01 


BURROUGH CABINET COVER 


145. 00 


RESTRICTED 




102069-01 


POSITIONER SHAFT 


49. 00 




D 


102072-01 


MAGNET ASSY 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




102073-01 


FLEX STRIP MTG BOARD 


3. 50 






102074-01 


CARRIAGE/SCALE ASSY 


00 


100TPI 




102074-02 


CARRIAGE/SCALE ASSY 


250. 00 


200TP I 


ZZZ 


102074-03 


CARRIAGE/SCALE ASSY 


. 00 


4400BPI 




102075-01 


WAY PLATE 


36. 00 






102075-02 


WAY PLATE 


49. 00 






102076-01 


LOWER DISK CVR ASSY F/L 


330. 00 




X 


102076-02 


LOWER DISK CVR ASSY F/L 


620. 00 






102076-03 


LOWER DISK CVR ASSY F/L 


385. 00 


D3 EXT 




102077-01 


FLEX STRIP BRACKET 


1. 00 






102084-01 


ID LABEL 


2. 00 






102084-02 


ID LABEL 


2. 00 






102084-03 


ID LABEL 


2. 00 






102084-04 


ID LABEL 


2. 00 






102084-05 


ID LABEL 


2. 00 






102084-06 


ID LABEL 


2. 00 






102084-07 


ID LABEL 


2. 00 






102084-08 


ID LABEL 


2. 00 






102084-09 


ID LABEL 


2. 00 






102084-10 


ID LABEL 


2. 00 






102084-11 


ID LABEL 


2. 00 






102084-12 


ID LABEL 


2. 00 






102084-13 


ID LABEL 


2. 00 






102084-14 


ID LABEL 


2. 00 
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9UBSKMRV0F TMJMR4 -ADLER 



C 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



ZZ2 



ZZZ 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 


102084-15 


ID LABEL 


2. 00 




102084-16 


ID LABEL 


2. 00 




102084-23 


ID LABEL 


2. 00 




102084-28 


ID LABEL 


2. 00 




102084-29 


ID LABEL 


2. 00 




102084-30 


ID LABEL 


2. 00 




102084-33 


ID LABEL 


2. 00 




102084-34 


ID LABEL 


2. 00 




102087-01 


SWITCH BRACKET ASSY 


74. 00 




102088-01 


ANGLE CARD SUPPORT 


23. 00 




102089-01 


CABLE TEN LEAD 


. 00 




102094-01 


PCBA SINGLE TRK OSC 


64. 00 


31 <40 IPS 


102094-02 


PCBA SINGLE TRK OSC 


64. 00 


24C31 IPS 


102094-03 


PCBA SINGLE TRK OSC 


64. 00 


14. 5<22 IPS 


102094-04 


PCBA SINGLE TRK OSC 


64. 00 


1 1<14. 5 IPS 


102094-05 


PCBA SINGLE TRK OSC 


64. 00 


7. 5<1 1 IPS 


102094-06 


PCBA SINGLE TRK OSC 


64. 00 


5<7. 5 IPS 


102094-07 


PCBA SINGLE TRK OSC 


64. 00 


40<56 IPS 


102094-08 


PCBA SINGLE TRK OSC 


64. 00 


56<90 IPS 


102094-09 


PCBA SINGLE TRK OSC 


64. 00 


22<24 IPS 


102096-01 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


3. 75<4. 75/4. 75<7 


102096-02 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


4. 75 C7/7C9 


102096-03 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


7<9/9<13 


102096-04 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


9<13/13<18 


102096-05 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


13<18/ 18C26 


102096-06 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


1 8<26/26<33 


102096-07 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


26<33/33<42 


102096-08 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


33<42/42<55 


102096-09 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


42<55/55<85 


102096-10 


PCBA SNGL FXD OSC NRZI/PE 


66. 00 


55<85/85<125 


102097-01 


HOOK STIFFENER 


4. 50 




102100-01 


JUMPER ASSY 


5. 00 




102100-04 


JUMPER ASSY 


5. 00 




102100-05 


JUMPER ASSY 


5. 00 




102100-06 


JUMPER ASSY 


5. 00 




102100-20 


JUMPER ASSY 


3. 50 




102100-25 


JUMPER ASSY 


5. 00 




102100-40 


JUMPER ASSY 


3. 50 




102100-41 


JUMPER ASSY 


5. 00 




102100-45 


JUMPER ASSY 


5. 00 




102101-00 


JUMPER ASSY 


3. 50 




102101-01 


JUMPER ASSY 


4. 50 




102101-03 


JUMPER ASSY 


3. 50 




102101-04 


JUMPER ASSY 


3. 50 




102101-05 


JUMPER ASSY 


. 00 
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suesoApy of twjmph-aojp 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



X 



X 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 




LIST 

PRICE 


102101-14 


JUMPER ASSY 




3. 50 


102101-15 


JUMPER ASSY 




3. 50 


102101-41 


JUMPER ASSY 




5. 00 


102102-00 


JUMPER ASSY 




2. 00 


102102-01 


JUMPER ASSY 




3. 00 


102102-02 


JUMPER ASSY 




3. 00 


102102-03 


JUMPER ASSY 




4. 00 


102102-04 


JUMPER ASSY 




3. 50 


102102—05 , 


JUMPER ASSY 




3. 50 


102102-07, 


JUMPER ASSY 




4. 00 


102102-25 


JUMPER ASSY 




6. 00 


102102-27 


JUMPER ASSY 




4. 00 


102102-40 


JUMPER ASSY 




3. 00 


102102-41 


JUMPER ASSY 




5. 00 


102103-06 


JUMPER ASSY 




5. 00 


102103-07 


JUMPER ASSY 




5. 00 


102103-41 


JUMPER ASSY 




4. 50 


102103-77 


JUMPER ASSY 




5. 00 


102106-01 


CHASSIS 




120. 00 


102109-01 


COVER 




34. 00 


10211 1-01 


PCBA 48V CONVERTER 


+ 18V 


935. 00 


102111-02 


PCBA 48V CONVERTER 


+ 12V 


935. 00 


102111-11 


PCBA 48V CONVERTER 


+ 18V 


945. 00 


102111-21 


PCBA 48V CONVERTER 


+ 18V 


950. 00 


102115-01 


SHEILD 




9. 50 


102116-01 


PCBA REGULATOR 48V 


SYST. 


280. 00 


102116-02 


PCBA REGULATOR 48V 


SYST. 


200. 00 


102126-01 


HEAT SINK 




120. 00 


102135-01 


HINGE PRIMARY 




6. 50 


102135-02 


HINGE PRIMARY 




7. 00 


102136-01 


HINGE SECOND 




6. 50 


102136-02 


HINGE SECOND 




6. 50 


102137-01 


HINGE SPACER 




36. 00 


102137-02 


HINGE SPACER 




17. 00 


102138-01 


HINGE PLATE 




13. 00 


102139-01 


HINGE BLOCK 




46. 00 


102140-01 


MSI HINGE ASSY 




77. 00 


102141-01 


PIN HINGE 




10. 00 


102142-01 


ANGLE STANDOFF 




3. 50 


102142-02 


ANGLE STANDOFF 




4. 00 


102143-01 


BLOCK PIN 




2. 00 


102173-01 


TAPE PATH TOOL 




. 00 


102178-01 


PCBA TAPE CONTROL G 


505. 00 


102195-01 


BAR SUPPORT MTA 




11. 00 


102196-01 


CABLE BRACKET MTA 




2. 00 



REMARKS 



FUSE ALARM 
FUSE ALARM & R/S 



BF 

BF 



REPL BY 102382-01 
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SUBSOARVOF IRKJMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


102200-01 


MTA CABLE ASSY +5V TRANS 


1, 030. 00 


LOCAL SELECT 


X 


102200-02 


MTA CABLE ASSY +5V FORM 


1, 030. 00 


LOCAL SELECT 


X 


102200-03 


MTA CABLE ASSY +5V TRANS 


li 010. 00 


REMOTE SELECT 


X 


102200-04 


MTA CABLE ASSY +5V FORM 


1, 010. 00 


REMOTE SELECT 


X 


102200-09 


MTA TERM ASSY +5V TRANS 


775. 00 


LOCAL SELECT 




102200-10 


MTA TERM ASSY +5V FORM 


310. 00 


LOCAL SELECT 


X 


102200-11 


MTA TERM ASSY +5V TRANS 


775. 00 


REMOTE SELECT 


X 


102200-12 


MTA TERM ASSY +5V FORM 


775. 00 


REMOTE SELECT 




102201-01 


MTA FMTR CABLE ASSY- 1 OFT 


265. 00 


+5V TRANSPORT 




102201-02 


MTA FMTR CABLE ASSY-10FT 


285. 00 


+5V FORMATTER 




102201-03 


MTA FMTR CABLE ASSY-5FT 


285. 00 


+5V TRANSPORT 




102201-04 


MTA FMTR CABLE ASSY-5FT 


285. 00 


+5V FORMATTER 




102201-05 


FORMATTER CABLE ASSY-10FT 


300. 00 


NON-MTA T6/T8/T9 




102201-06 


FORMATTER CABLE ASSY 5FT 


270. 00 


NON-MTA T6/T8/T9 




102201-07 


FORMATTER CABLE ASSY-10FT 


300. 00 


NON-MTA T7 




102201-08 


FORMATTER CABLE ASSY-5FT 


270. 00 


NON-MTA T7 




102203-01 


PCBA CABLE CONNECTOR 


24. 00 






102203-02 


PCBA CABLE CONNECTOR 


17. 00 






102221-01 


ARM TENSION 


11. 00 






102222-01 


SWITCH BEZEL 


2. 50 






102223-01 


CLAMP CAPACITOR 


2. 50 




ZZZ 


102229-01 


SWITCH PLATE 


. 00 






102231-01 


HEAD PLATE 


85. 00 




111 


102234-01 


COVER PLATE WHITE 


. 00 




111 


102234-02 


COVER PLATE 


. 00 






102234-03 


COVER PLATE BLUE 


5. 50 




X 


102243-01 


HEAD PLATE ASSY 


510. 00 




zzz 


102244-01 


SWITCH GUARD 


. 00 






102245-01 


FILTER ASSY 


6. 50 




111 


102256-01 


DOOR STOP ASSY 


. 00 






102258-01 


ARM RETRACT ASSY 


99. 00 




111 


102259-01 


DOOR ASSY T8K 


. 00 






102261-01 


REEL HUB ASSY W/'SHAFT 


195. 00 


T6K 




102261-02 


REEL HUB ASSY W/SHAFT 


165. 00 


T5K, TBK 


X 


102261-03 


REEL HUB ASSY 


. 00 


REPL BY 108844-01 


X 


"10226 1 -04 


REEL HUB ASSY 


. 00 


REPL BY 108844-01 




102262-01 


CAPACITOR PACK ASSY 


135. 00 




zzz 


102263-01 


ROLLER GUIDE ASSY 


.00 


REPL BY 103564-02 


zzz 


102263-02 


ROLLER GUIDE ASSY 


. 00 


REPL BY 103564-03 


zzz 


102263-03 


ROLLER GUIDE ASSY 


. 00 


REPL BY 103564-01 


zzz 


102264-01 


H/I ROLLER GUIDE ASSY 


. 00 




zzz 


102268-01 


POWER SUPPLY ASSY 


. 00 


SEE APPENDIX 'C ' 


D 


102270-01 


DRIVE PLATE 


. 00 




D 


102270-02 


DRIVE PLATE 


. 00 




D 


102271-01 


PRESSURE PLATE 


.00 
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PERTEC 



9UBSUAflYOFmUMPH'AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 









LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


D 


102272-01 


ACTUATOR 


. 00 




D 


102273-01 


LINKAGE 


. 00 




D 


102274-01 


PIVOT JOURNAL 


. 00 




X 


102275-01 


RING EXPANSION 


. 00 


REPL BY 109502 


X 


102277-01 


FRICTION RING 


. 00 


REPL BY 109502 




102280-01 


SWITCH HOUSING GREY 


31. 00 






102280-02 


SWITCH HOUSING GREY 


31. 00 


W/SELECT 




102280-03 


SWITCH HOUSING BLACK 


31. 00 






102280-04 


SWITCH HOUSING BLUE 


31. 00 






102280-05 


SWITCH HOUSING BALCK 


31. 00 


W/SELECT 




102280-06 


SWITCH HOUSING GOLD 


31. 00 






102280-07 


SWITCH HOUSING BEIGE 


31. 00 


W/SELECT 




102280-10 


SWITCH HOUSING LT GRAY 


31. 00 






102280-11 


SWITCH HOUSING BEIGE 


31. 00 






102280-12 


SWITCH HOUSING BEIGE 


31. 00 


W/SELECT 




102281-01 


SWITCH BRACKET 


1. 50 




111 


102285-01 


RETAINER CAP 


. 00 




111 


102288-01 


SPACER CAP MTG 


. 00 




111 


102290-01 


LIMIT SHAFT CVR STOP 


. 00 






102296-01 


ARM RETRACT ACTUATOR 


4. 00 






102297-01 


PULLEY 


5. 00 






102298-01 


CAPACITOR PACK BRACKET 


17. 00 




111 


102300-01 


DOOR INSERT 


. 00 




D 


102303-01 


PIN ALIGNMENT 


. 00 






102303-02 


PIN ALIGNMENT 


. 75 






102304-01 


BEARING SPACER 


12. 00 




X 


102304-03 


BEARING SPACER 


21. 00 


T5 T8 




102305-01 


ARM RETRACTOR LINKAGE 


4. 50 






102306-01 


ACTUATOR 


13. 00 






102308-01 


PCBA PE/NR Z I 12. 5 IPS 


340. 00 






102308-02 


PCBA PE/NRZI 18.75 IPS 


340. 00 






102308-03 


PCBA PE/NRZI 25 IPS 


340. 00 






102308-04 


PCBA PE/NRZI 37. 5 IPS 


340. 00 






102308-05 


PCBA PE/NRZI 45 IPS 


340. 00 






102308-06 


PCBA PE/NRZI 75 IPS 


340. 00 






102308-07 


PCBA PE/NRZI 75 IPS 


340. 00 




X 


102308-08 


PCBA PE/NRZI 45 IPS HFH 


605. 00 






102308-95 


WRITE INT CBL ASSY 


13. 00 




X 


102312-01 


CABLE T/A ASSY 


13. 00 


T5 T8 


X 


102312-02 


CABLE T/A ASSY 


12. 00 


T5 T8 


111 


102312-03 


CABLE T/A ASSY 


. 00 






102316-01 


HEAT SINK P/T ASSY 


330. 00 






102317-02 


PCBA PHOTO SENSOR 


45. 00 






102320-01 


PHOTO SENSOR ASSY 


41. 00 






102320-02 


PHOTO SENSOR ASSY 


43. 00 


s 
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SUBSClARVOFTnUMPH-AOUEfi 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



PART NUMBER 




DESCRIPTION 




PRICE 




REMARKS 




102324- 


-01 


TEN ARM SENSOR ASSY 


81. 00 


T5 


T8 






102326- 


-51 


PCBA 


DATA 


K-l 




900. 00 


45 


IPS 


T6* 


T8 


102326- 


-52 


PCBA 


DATA 


K-l 




900. 00 


37. 


5 IPS 


T6, 


T8 


102326- 


-53 


PCBA 


DATA 


K-l 




900. 00 


25 


IPS 


T6, 


T8 


102326- 


-55 


PCBA 


DATA 


K-l 




900. 00 


12. 


5 IPS 


T6j 


T8 


102326- 


-62 


PCBA 


DATA 


K-l 




900. 00 


45 


IPS 


T9 




102326- 


-63 


PCBA 


DATA 


K-l 




900. 00 


37. 


5 IPS 


T9 




102326- 


-64 


PCBA 


DATA 


K-l 




900. 00 


75 


IPS 


T9 




102326- 


-65 


PCBA 


DATA 


K-l 




900. 00 


75 


IPS 


T9 




102326- 


-66 


PCBA 


DATA 


K-l 




900. 00 


75 


IPS 


T9 




102330- 


-01 


HINGE BLOCK UPPER 




13. 00 


TS 


USE 103963 


-01 


102331- 


-01 


HINGE BLOCK LOWER 




13. 00 


T8 


USE 103962 


-01 


102332- 


-01 


MOUNTING PLATE 




3. 00 










102334- 


-01 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


12. 


5 IPS 






102334- 


-02 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


12. 


5 IPS 






102334- 


-04 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


12. 


5 IPS 


DSS 




102334- 


-05 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


12. 


5 IPS 






102334- 


-09 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


18. 


75 IPS 




102334- 


-12 


PCBA 


TAPE- 


CONTROL 


J 


800. 00 


18. 75 IPS DSS 




102334- 


-17 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


25 


IPS 






102334- 


-18 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


25 


IPS 






102334- 


-19 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


25 


IPS 






102334- 


-20 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


25 


IPS DSS 




102334- 


-21 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


25 


IPS 






102334- 


-22 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


25 


IPS 






102334- 


-23 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


25 


IPS 






102334- 


-25 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


37. 


5 IPS 






102334- 


-26 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


37. 


5 IPS 






102334- 


-27 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


37. 


5 IPS 






102334- 


-28 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


37. 


5 IPS 


DSS 




102334- 


-29 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


37. 


5 IPS 






102334- 


-30 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


37. 


5 IPS 






102334- 


-31 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


37. 


5 IPS 






102334- 


-32 


PCBA 


TAPE- 


CONTROL 


J 


800. 00 


37. 


5 IPS 






102334- 


-33 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


45 


IPS 






102334- 


-34 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


45 


IPS 






102334-35 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


45 


IPS 






102334- 


-36 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


45 


IPS DSS 




102334- 


-37 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


45 


IPS 






102334- 


-38 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


45 


IPS 






102334- 


-39 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


45 


IPS 






102334- 


-40 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


45 


IPS 






102334- 


-41 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


25 


IPS DSS 




102334- 


-42 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


45 


IPS DSS 




102334- 


-43 


PCBA 


TAPE 


CONTROL 


J 


800. 00 


25 


IPS DSS 
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9UBSOIAPV OF THU^PH-ADUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




102334-57 


PCBA TAPE CONTROL J 


800. 00 




102334-65 


PCBA TAPE CONTROL J 


800. 00 


zzz 


102339-01 


BALL STD LATCH PLATE 


. 00 




102340-01 


ARM RETRACTOR SLEEVE 


1. 50 


X 


102343-01 


REEL 


36. 00 




102344-02 


OPTION PLUG ASSY 


7. 50 




102344-05 


OPTION PLUG ASSY 


20. 00 




102344-07 


OPTION PLUG ASSY 


5. 50 




102344-08 


OPTION PLUG ASSY 


11. 00 




102344-15 


OPTION PLUG ASSY 


12. 00 




102344-16 


OPTION PLUG ASSY 


12. 00 


X 


102346-01 


POWER SUPPLY ASSY 


870. 00 




102354-01 


CAPSTAN 


63. 00 




102357-07 


SWITCH ASSY BLANK 


9. 00 




102357-08 


SWITCH ASSY BLANK 


13. 00 




102357-10 


SWITCH ASSY 1600 BP I 


1 1. 00 




102357-11 


SWITCH ASSY FILE PROT 


11. 00 




102357-13 


SWITCH ASSY 1600 CPI 


10. 00 




102357-14 


SWITCH ASSY BLANK 


14. 00 




102357-15 


SWITCH ASSY LOAD/RESET 


19. 00 




102357-16 


SWITCH ASSY LOAD 


15. 00 




102357-17 


SWITCH ASSY ON-LINE 


14. 00 




102357-18 


SWITCH ASSY REWIND 


15. 00 




102357-19 


SWITCH ASSY WRT-EN 


10. 00 




102357-20 


SWITCH ASSY HI -DEN 


17. 00 




102357-21 


SWITCH ASSY 1600 CPI 


17. 00 




102357-22 


SWITCH ASSY FPT 


13. 00 




102357-23 


SWITCH ASSY RESET 


14. 00 




102357-24 


SWITCH ASSY 9 TRACK 


18. 00 




102357-25 


SWITCH ASSY BLANK 


5. 00 




102357-26 


SWITCH ASSY 1600 CPI 


7. 00 


X 


102357-27 


SWITCH ASSY RUN/STOP 


. 00 


X 


102357-28 


SWITCH ASSY SAFE 


. 00 


X 


102357-29 


SWITCH ASSY READY 


. 00 


X 


102357-30 


SWITCH ASSY PROT/PROT 


. 00 




102357-32 


SWITCH ASSY 800 CPI 


14. 00 


X 


102358-01 


CAP PACK ASSY T5K 


295. 00 


X 


102359-01 


ARM BEARING SPACER 


8. 50 


X 


102360-01 


TENSION ARM 


23. 00 


X 


102361-01 


TENSION ARM SHAFT 


17. 00 


X 


102362-01 


SPRING 


1. 00 


X 


102363-01 


SELECT SWITCH ASSY 


110. 00 




102363-02 


SELECT SWITCH ASSY 


55. 00 




102363-03 


SELECT SWITCH ASSY 


55. 00 




102363-04 


SELECT SWITCH ASSY 


58. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

45/22. 5 IPS DSS 
25 IPS 



SPECIFY VOLT/CORD 



REPL BY 103663-27 
REPL BY 103663-28 
REPL BY 103663-29 
REPL BY 103663-30 



T5 T8 

T5 

T5 

T5 

T5K 

T8A 

T9K 

DEC TU45 




SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


102364-01 


CABLE ASSY 


15. 00 


T5K 


X 


102364-02 


CABLE ASSY 


13. 00 


T5K 


111 


102364-03 


CABLE ASSY 


. 00 


T8K 


111 


102364-04 


CABLE ASSY 


. 00 


T8K 


X 


102364-05 


CABLE ASSY 


14. 00 


T5K 


2ZZ 


102364-06 


CABLE ASSY 


. 00 


T8K 


ZZZ 


102364-07 


CABLE ASSY 


. 00 


T8K 


ZZZ 


102364-08 


CABLE ASSY 


. 00 


T8K 


X 


102365-01 


HEAD PLATE 


200. 00 




X 


102365-02 


HEAD PLATE 


52. 00 




X 


102367-01 


ROLLER GUIDE 


22. 00 






102368-01 


CABLE BOARD INTERCONNECT 


15. 00 






102368-02 


CABLE BOARD INTERCONNECT 


15. 00 




X 


102369-01 


SHUTTER RETAINER 


4. 50 


T5/ T8 


111 


102371-01 


BEARING SPACER 


. 00 






102373-01 


SPRING 


2. 50 






102374-01 


HEAT SINK 


30. 00 




111 


102376-01 


DECK MACHINING 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




102377-01 


HINGE SPACER 


. 50 






102378-01 


HEX SPACER 


. 50 




N 


102382-01 


TAPE PATH ALIGNMENT TOOL 


135. 00 


NO DISCOUNT 


111 


102383-01 


CARD CAGE BRACKET 


. 00 




111 


102383-02 


CARD CAGE BRACKET 


. 00 






102384-01 


CARD CAGE CHASSIS 


38. 00 






102385-01 


SUPPORT BAR 


5. 00 






102386-11 


CAPSTAN MOTOR ASSY 


500. 00 




111 


102387-01 


HEAD COYER UPPER 


. 00 




111 


102388-01 


POWER SUPPLY CHASSIS 


. 00 






102389-01 


CAPACITOR CLAMP 


4. 00 




111 


102390-01 


BUSHING 


. 00 






102392-01 


CAPACITOR CLAMP 


11. 00 




111 


102393-01 


ROLLER GUIDE SHAFT 


. 00 




111 


102395-01 


CLIP SPRING 


. 00 




111 


102396-01 


BUSHING CVR STOP 


. 00 




111 


102397-01 


CLIP SPRING 


. 00 


* 




102398-01 


MOTOR MOUNTING BRACKET 


5. 00 




111 


102399-01 


LIMIT SWITCH PLATE 


. 00 




X 


102407-01 


SHIPPING PACK T5K 


54. 00 






102407-91 


OUTER SHIPPING CARTON 


16. 00 


T5 AND FT7000 




102407-92 


INNNER SHIPPING CARTON 


9. 00 


T5 AND FT7000 




102407-93 


SLOTTED LINER 


6. 00 


T5 AND FT7000 




102407-99 


OUTER SHIPPING CARTON 


14. 00 


T5 AND FT7000 


X 


102408-01 


EOT/BOT ASSY 


15. 00 


T5000 


111 


102408-02 


EOT/BOT ASSY 


. 00 




X 


102410-01 


REEL MOTOR ASSY 


. 00 


REPL BY 102410-02 
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SUBSOIARV OF TRUMPH'AOLEft 



PGRTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




102410-02 


REEL MOTOR ASSY 


115. 00 


X 


102411-01 


TAKE-UP HUB ASSY 


56. 00 


ZZZ 


102412-01 


TRIM. ASSY 


. 00 


222 


102412-02 


TRIM ASSY W/SELECT 


. 00 




102413-11 


CAPSTAN MOTOR ASSY 


385. 00 


X 


102413-12 


CAPSTAN MOTOR ASSY 


975. 00 


X 


102414-01 


HEAD PLATE ASSY 


395. 00 


X 


102414-02 


HEAD PLATE ASSY 


235. 00 


X 


102417-01 


RETAINER 


30. 00 


X 


102418-01 


LIMIT SHAFT 


18. 00 




102419-01 


SPACER 


2. 50 


D 


102420-01 


DECK CASTING 


. 00 


X 


102421-01 


SHIPPING FRAME MIDI 


20. 00 


X 


102422-01 


INSERT DUST COVER 


42. 00 


X 


102423-01 


BRACKET 


28. 00 




102424-01 


SWITCH PLATE INSERT 


9. 50 




102424-02 


SWITCH PLATE INSERT 


12. 00 




102426-01 


BRACKET 


9. 00 


X 


102427-01 


CABLE ASSY 


14. 00 




102427-02 


CABLE ASSY 


7. 00 


X 


102427-03 


CABLE ASSY 


17. 00 


X 


102427-04 


CABLE ASSY 


17. 00 


X 


102427-05 


CABLE ASSY- 


14. 00 




102428-01 


CABLE ASSY 


14. 00 




102428-02 


CABLE ASSY 


18. 00 


X 


102429-01 


CABLE ASSY 


16. 00 




102429-02 


CABLE ASSY 


8. 50 




102430-01 


HINGE SCREW 


2. 50 




102431-01 


HINGE POST 


18. 00 


X 


102432-01 


BUSHING 


7. 50 


222 


102432-02 


BUSHING 


. 00 




102433-01 


FRAME CARD CAGE 


34. 00 


222 


102435-01 


DECK MACH 


. 00 


X 


102436-01 


CABLE ASSY 


14. 00 


X 


102436-02 


CABLE ASSY 


14. 00 


X 


102438-01 


CARD CAGE BRACKET 


13. 00 




102439-01 


CARD RETAINER BLOCK 


3. 00 


ZZZ 


102440-01 


CLAMP SERVO 


. 00 


ZZZ 


102441-01 


DOOR TRIM MIDI 


. 00 




102442-01 


CAPACITOR CLAMP 


9. 50 


X 


102443-01 


CAPACITOR PLATE 


88. 00 


X 


102444-01 


CAPACITOR CLAMP 


52. 00 


X 


102445-01 


COVER DOOR DECAL 


2. 50 


X 


102447-01 


SPACER 


4. 00 


X 


102447-02 


SPACER 


4. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



NOT AVAILABLE 
NOT AVAILABLE 
25 IPS & BELOW 

>25 IPS 



PERTEC DEPOT ONLY 



T5 



NOT AVAILABLE- 
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SUBSOMfr Of TRWMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DESCRIPTION 



LIST 

PRICE 



MIDI DOOR 



CODE 


PART NUMBER 


111 


102448- 


-01 


X 


102450- 


-01 


X 


102450- 


-02 


X 


102450- 


-03 


X 


102450- 


-04 


X 


102450- 


-25 


X 


102450- 


-26 


X 


102454- 


-01 


X 


102472- 


-01 


X 


102473- 


-01 


X 


102474- 


-01 


X 


102474- 


■02 


X 


102474- 


-03 


X 


102474- 


-04 


111 


102475- 


-01 


111 


102475- 


-02 


X 


102476- 


-01 


X 


102476- 


-02 


X 


102476- 


-03 


X 


102476- 


-04 




102478- 


-01 




102479- 


-01 


X 


102480- 


-01 


X 


102480- 


-02 


X 


102481- 


-01 


X 


102482- 


-01 


X 


102483- 


-01 




102484- 


-01 


XD 


102485- 


-01 


X 


102486- 


-01 


X 


102487- 


-01 


X 


102493- 


-01 


X 


102494- 


-01 




102495- 


-01 




102496- 


-01 




102497- 


-01 




102497- 


-02 




102517- 


-01 




102522- 


-01 


X 


102539- 


■oi 




102539- 


*02 




102539- 


-03 




102539- 


-04 


X 


102539- 


-05 


111 


102539- 


•06 



PCBA TAPE CONTROL 
PCBA TAPE CONTROL 
PCBA TAPE CONTROL 
PCBA TAPE CONTROL 



PCBA TAPE CONTROL 
PCBA TAPE CONTROL 
HEAT SINK 
SHIPPING KIT T5K 
BRACKET SPRING 

INSERT WHT W/LOGO 
INSERT WHT 
INSERT CLEAR W/LOGO 
INSERT CLEAR 
DECK PAINTING 



DECK PAINTING 
INSERT WHITE 
INSERT WHITE 
INSERT CLEAR 
INSERT CLEAR 



LIMIT SWITCH ASSY 
LIMIT SWITCH ASSY 
CAPSTAN 

SHIPPING PACK T7K 
PCBA CRYSTAL OSC 

PCBA CRYSTAL OSC 
PCBA CRYSTAL OSC 
PCBA CRYSTAL OSC 
PCBA CRYSTAL OSC 
PCBA CRYSTAL OSC 



. 00 

H 2/100.00 

H 2/ 100. 00 

H 2/100.00 

H 2/ 100. 00 

H 2, 100. 00 

H 2/ 100. 00 

27. 00 
165. 00 
3. 50 

15. 00 
15. 00 
8. 50 
6 . 00 
. 00 

. 00 
12 . 00 
24. 00 
6 . 00 
6 . 00 

15. 00 
12 . 00 
18. 00 
18. 00 
8. 50 

8. 50 
1. 00 
15. 00 
. 00 
. 00 

115. 00 
15. 00 
11. 00 

2. 50 

3. 00 

17. 00 
17. 00 
57. 00 
39. 00 
86 . 00 

86. 00 
86. 00 
86. 00 
86. 00 
. 00 



PULLEY 

SELECT SWITCH BRACKET 
HINGE PLATE 
HINGE PLATE 
HEAD COVER UPPER 

HEAD COVER LOWER 

SPACER 

CAM 

ROLLER GUIDE SHAFT 
SENSOR REFLECTOR 

ROLLER GUIDE ASSY 
HEAT SINK BRACKET 
BRACKET 

LIMIT SWITCH BRACKET 
LIMIT SWITCH BRACKET 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

NOT AVAILABLE 



T5 

T5 



PERTEC DEPOT ONLY 
REPL BY 104985-01 



BURROUGHS 

1100 BP I 1500 RPM 

2200 BPI 1500 RPM 
BUFFERED 

2200 BPI 2400 RPM 
1100 BPI 2400 RPM 
4400BPI 1500RPM 




9U09OARV OF TftUMPH-AIXER 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


zzz 


102539-07 


PCBA CRYSTAL OSC 


. 00 


4400BPI 2400RPM 




102546-01 


PCBA INTERFACE C 


47. 00 






102550-01 


FORMATTER HARDWARE KIT C 


90. 00 






102556-01 


BUSHING 


1. 00 




ZZZ 


102558-01 


INTERFACE I/O CABLE 


. 00 






102561-01 


CAPACITOR ASSY 


12. 00 






102564-01 


TERMINATOR PLUG ASSY 


170. 00 




111 


102566-01 


SIDE CHASSIS 


. 00 






102581-01 


FLUX GATE ASSY 


35. 00 




D 


102582-01 


FLUX GATE SHIELD 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


D 


102584-01 


FLUX GATE BASE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


D 


102587-01 


FERRITE STRIP 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


D 


102588-01 


SPRING 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


D 


102589-01 


COPPER STRIP 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




102595-01 


PULLEY 


28. 00 




X 


102604-01 


BRUSH CLNR PIVOT BLK 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102605-01 


BRUSH ARM 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102605-02 


BRUSH ARM 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102606-01 


BRUSH BLOCK 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102607-01 


BRUSH SPACER 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102608-01 


BRUSH CAM NOTCHED 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102609-01 


TENSION IDLER ROLLER 


. 00 


REPL BY 109128-01 


X 


102611-01 


BLOWER WHEEL 


. 00 


SEE APPENDIX 'C ' 


X 


102612-01 


LOCKING CAM 


. 00 


REPL BY 102612-02 




102612-02 


LOCKING CAM 


3. 50 






102613-01 


SWITCH BRACKET 


2. 00 




X 


102614-01 


SWITCH BRACKET 


4. 00 




X 


102615-01 


BRUSH CLEANER ASSY 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102615-02 


BRUSH CLEANER; ASSY 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102616-01 


BRUSH ASSY 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102617-01 


BRUSH RETAINER 


. 00 


REPL BY 104685-01 


X 


102618-01 


CARTRIDGE RECEIVER 


320. 00 




X 


102620-01 


ADPATOR BOWL 


640. 00 




X 


102621-01 


TRANSDUCER BOOM LOWER 


38. 00 




X 


102622-01 


TRANSDUCER BOOM UPPER 


33. 00 




X 


102623-01 


TRANSDUCER CLAMP 


2. 00 






102624-01 


DOOR OPENER 


4. 50 




ZZZ 


102625-01 


PIVOT SUPPORT 


. 00 






102626-01 


CARTRIDGE PIN 


5. 00 




X 


102627-01 


CARTRIDGE SUPPORT POST 


1. 50 






102627-02 


CARTRIDGE SUPPORT POST 


. 75 






102628-01 


AIR DISCHARGE COVER 


11. 00 






102628-02 


AIR DISCHARGE COVER 


14. 00 






102629-01 


AIR INTAKE COVER 


29. 00 






102630-01 


FILTER CLAMP 


5. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


X 


102631-01 


FILTER SEAL 


5. GO 


zzz 


102632-01 


NUT PLATE 


.00 




102633-01 


MOTOR MOUNTING PLATE 


6. 00 




102634-01 


DRIVE BELT D3K 60HZ 


8. 00 




102634-02 


DRIVE BELT D3K 50HZ 


10.0.0 




102634-03 


DRIVE BELT T9K 60HZ 


8. 00 




102634-04 


DRIVE BELT T9K 60HZ 


^ 8. 00 




102634-05 


DRIVE BELT T9K 50HZ 


7. 00 




102634-06 


DRIVE BELT T9K 50HZ 


6. 00 




102635-01 


SPINDLE PULLEY 2400RPM D3 


11. 00 




102635-02 


SPINDLE PULLEY 1500RPM D3 


14. 00 




102635-03 


COMPRESSOR PULLEY 50/60HZ 


10. 00 




102635-04 


COMPRESSOR PULLEY 50/60HZ 


56. 00 




102635-05 


COMPRESSOR PULLEY 50/60HZ 


50. 00 




102635-06 


COMPRESSOR PULLEY 50/60HZ 


50. 00 


X 


102636-01 


MOTOR PULLEY 


. 00 


X 


102636-02 


MOTOR PULLEY 


. 00 


X 


102636-03 


MOTOR PULLEY 


. 00 


X 


102637-01 


TENSION IDLER ASSY 


. 00 


X 


102638-01 


TENSION IDLER SHAFT 


. 00 




102639-01 


IDLER MOUNTING PLATE 


9. 50 


X 


102640-01 


BEZEL MTG BRKT TOP 


80. 00 


X 


102640-02 


BEZEL MTG BRKT TOP 


SO. 00 


X 


1 02642-0 L 


BEZEL-FRONT LOAD 


96. 00 


X 


102642-02 


BEZEL-TOP LOAD 


125. 00 


X 


102642-78 


BEZEL PEARL GRAY 


125. 00 


X 


102643-01 


DOOR 


23. 00 


X 


102644-01 


DOOR , HANDLE . FRONT LOAD 


48. 00 




102644-78 


DOOR HANDLE FRONT LOAD 


28. 00 


X 


102646-01 


INTAKE COVER 


13. 00 

> 




102646-02 


INTAKE COVER 


13. 00 




102646-03 


INTAKE COVER 


35. 00 




102647-01 


INSERT WHT W/LOGO 


11. 00 




102647-02 


INSERT WHT 


12. 00 




102647-03 


INSERT CLEAR W/LOGO 


17. 00 




102647-04 


INSERT CLEAR 


4. 00 


R 


102647-05 


INSERT WHT W/PRIME LOGO 


12. 00 




102647-76 


INSERT GRAY WHITE 


19. 00 




102647-78 


INSERT PEARL GRAY 


23. 00 


X 


102648-01 


POWER SWITCH BRACKET 


23. 00 




102648-02 


POWER SWITCH BRACKET 


16. 00 




102649-01 


CARTRIDGE LOCK KEY 


1. 50 


X 


102650-01 


LOWER DISK COVER 


21. 00 


X 


102650-02 


LOWER DISK COVER 


64. 00 


X 


102651-01 


LOWER DISK COVER ASSY 


705. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



HIGH ALT 
HIGH ALT 

.& TU77/7S ALT MIX 



0~8K T1&TU77/78MIX 
0— 8K FT T1940 
6-8K FT TU77/TU78 
0-2K FT TU77 

REPL BY 103642-01 
REPL BY 103642-02 
REPL BY 103642-03 
REPL BY 109128-01 
REPL BY 110401-01 



12/80 
OBS 12/80 
OBS 12/80 
OBS 12/80 

OBS 12/80 
OBS 12/80 
OBS 12/80 
PEARL GRAY 
OBS 12/80 



RESTRICTED 

SIEMENS 



T/L 

T/L 

100TPI F/L 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


X 


102651-02 


LOWER DISK COVER ASSY 


765. 00 


222 


102652-01 


LOWER DISC COVER 


. 00 


X 


102652-02 


LOWER DISC COVER 


310. 00 




102653-01 


LINK ARM RIGHT SIDE 


14. 00 




102653-02 


LINK ARM LEFT SIDE 


16. 00 


X 


102656-01 


HARDWARE KIT T/L 


13. 00 


X 


1026156-02 


HARDWARE KIT F/L 


13. 00 


X 


102656-03 


HARDWARE ,*IT T/L 


8. 00 


X 


102656-04 


HARDWARE KIT F/L 


83. 00 


X 


102657-01 


WRITE PROTECT BRACKET 


12. 00 




102658-01 


NAME PLATE 


1. 50 




102658-02 


NAME PLATE 


4. 00 




102658-03 


NAME PLATE 


11. 00 




102658-04 


NAME PLATE 


2. 50 




102658-05 


NAME PLATE 


3. 50 




102658-06 


NAME PLATE 


15. 00 




102658-07 


NAME PLATE 


. 75 




102658-08 


NAME PLATE 


2. 00 


221 


102658-09 


NAME PLATE 


. 00 




102658-10 


NAME PLATE 


1. 50 




102663-01 


HEAT SINK 


14. 00 


X 


102664-01 


NUT PLATE 


7. 00 




102665-01 


SHAFT ADAPTER 


1. 00 




102666-01 


PROTECTIVE COVER 


. 00 




102667-01 


COMPRESSION SPRING 


1. 50 


X 


102668-01 


CLAMP 


. 00 




102669-01 


AIR SCREEN 


1. 50 




102670-01 


SPINDLE ASSY-FRONT LOAD 


435. 00 




102670-02 


SPINDLE ASSY-FRONT LOAD 


435. 00 




102670-03 


SPINDLE ASSY-TOP LOAD 


460. 60 




102670-04 


SPINDLE ASSY-TOP LOAD 


460. 00 


X 


102671-01 


BRUSH MOTOR ASSY 


. 00 




102675-01 


PHASE LOCK RING 


12. 00 




102676-01 


CLAMP RING 


20. 00 


211 


102676-02 


CLAMP RING 


. 00 




102681-01 


CARD HINGE 


1. 00 


X 


102683-01 


DISK GUIDE 


8. 00 




102683-02 


DISK GUIDE 


3. 50 




102683-03 


DISK GUIDE 


3. 50 


X 


102685-01 


SECTOR SENSOR ASSY 


. 00 


ZZZ 


102686-01 


BLOWER DISCHARGE GASKET 


. 00 


X 


102687-01 


BLOWER SHAFT 


. 00 




102688-01 


PULLEY ADAPTER 


7. 50 




102689-01 


BLbWER SHAFT SPACER 


7. 50 




102691-01 


BRIM GRAY 


13. 00 



REMARKS 

200TPI F/L 
100TPI F/L 
200TPI F/L 



REPL BY 109127—01 



REPL BY TIE-WRAP 

100TPI 

200TPI 

100TPI 

200TP I 

REPL BY 104685-01 



REPL BY 103481-01 



SEE APPENDIX 'C ' 
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SPARES ADMINISTRATION ’ ^ 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS v 




102691-78 v 


BRIM PEARL GRAY 


18. 00 






102691-83 


BRIM BEIGE 


27. 00 






102691-94 


BRIM MIST GRAY 


24.00 






102691-96 


BRIM BLUE 


24. 00 




X 


102692-01 


BEZEL MTG BRAD FRT 


84:00 


OBS 12/80 


X 


102692-02 


BEZEL MTG BRAD FRT 


84.00 


OBS 12/80 




102693-01 


CARD PIVOT 


10.00 






102694-01 


CARD PIVOT 


6. 50 * 


■ '■ 


X 


102695-01 


PIVOT SLEEVE 


\ 00 


REPL BY 612-1017 




102696-01 


SUPPORT BAR 


./ 18.00 


i t ' r , ■’ 


X 


102697-01 


CARD ANGLE SUPPORT 


. 00 


REPL BY 109133-01 




102698-01 


CARD ANGLE SUPPORT 


3. 50 


• ■■ ■ : l ■■■ >■ 


ZZZ 


102700-01 


BASE PLATE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


111 


102701-01 


BASE ASSY FL 100 TP I 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


111 


102701-02 


BASE ASSY FL 200 TP I 


, 00 




111 


102702-01 


BASE ASSY TL 100 TP I 


., 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


111 


102702-02 


BASE ASSY TL 200 TP I 


.00 




X 


102703-01 


BEZEL F./L-GREY 


. 00 


REPL BY 109141-01 


X 


102703-02 


BEZEL F/L 


, 00 


REPL BY 109141— XX 


X 


102703-79 


BEZEL F./L-BROWN 


570. 00 


LEAR SIEGLER 


X 


102703-80 


BEZEL F/L-ORANGE 


570. 00 


COMPUTER USAGE 


X 


102703-81 


BEZEL F/L-WHITE 


570. 00 


VAR I AN 


X 


102703-93 


BEZEL F/L-BLACK 


570. 00. 


III 


X 


=102703-95 


BEZEL F/L-BLACK 


. 00 


REPL BY 10914.1-95 


X 


102703-97 


BEZEL F/L-GREY 


• .00 


REPL BY 109141-97 


X 


102703-98 


BEZEL F/L-DARK BROWN 


570. 00 


BSD = 


X 


102703-99 


BEZEL F/L-GREEN 


570. 00 


APPLIED DATA 


X 


102704-01 


BEZEL T/L-GREY ■ , 


.00 


REPL BY 109140-01 


X 


102704-02 


BEZEL T/L r: 


,00 


REPL BY 109115-XX 


X 


102704-03 


BEZEL T/L-GREY . j. 


570. 00 




X 


102704-78 


BEZEL T/L-PEARL GRAY 


.00 


REPL BY 109140-78 


X 


102704-81 


BEZEL T/L-WHITE 


* 425. 00 


VAR I AN ^ - v ‘ 


X 


102704-83 


BEZEL T/L-BEIGE 


. 00 


REPL BY 109140-83 


X 


102704-86 


BEZEL T/L-DOVE GRAY 


. 00 


REPL BY 109140-86 


X 


102704-87 


BEZEL T/L-CHARCOAL BROWN 


. 00 


REPL BY 109140-87 


X 


102704-88 


BEZEL T/L-CHOCOLATE BROWN 


510. 00 


. bsd ■ ■ 


X 


102704-89 


BEZEL T/L-BLUE 


510. 00 


BSD 'C-r 


X 


102704-91 


BEZEL T/L-LT BLUE 


510.00 




X 


102704-94 


BEZEL T/L MIST GRAY 


510. 00 


PICKER ‘ 


X 


102704-96 


BEZEL T/L-BLUE 


510.00 


MITS 


X 


102704-98 


BEZEL T/L DARK BROWN 


. 00 


REPL BY 109115-98 


X 


102705-01 


CART ADPT ASSY 


1 , 240. 00 


100 TP I T/L 


X 


102705-02 


CART ADPT ASSY 


1 / 290. 00 . 


200TPI T/L 


X 


102706-02 


DUST COVER F/L 


. 00 


REPL BY 103746-01 


X 


102707-02 


DUST COVER T/L 


• . 00 


REPL BY 103747-01 
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SUBSDUflV OF TmjMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


X 


102707-12 


DUST SHIELD 


. 00 




102709-01 


STANDOFF 


2. 50 




102709-02 


STANDOFF 


. 50 


X 


102709-03 


STANDOFF 


1. 50 




102709-04 


STANDOFF 


. 75 




102709-05 


STANDOFF 


. 15 


X 


102709-06 


STANDOFF 


2. 00 




102709-07 


STANDOFF 


. 15 




102710-01 


CARD GUIDE 


6. 50 




102710-02 


CARD GUIDE 


9. 50 




10271 1-01 


SOLENOID BRACKET 


36. 00 


X 


102712-01 


SECTOR ADJUST PLATE 


18. 00 


X 


102717-01 


GUIDE SPRING 


3. 00 


zzz 


102718-01 


SWITCH BRACKET 


. 00 




102719-01 


POWER SUPPLY CHASSIS 


34. 00 




102720-01 


PIVOT SUPPORT EXT 


6. 00 


X 


102721-01 


SPRING 


52. 00 


X 


102721-02 


SPRING 


7. 00 




102722-01 


BLOWER PULLEY 1500 RPM 


8. 50 




102722-02 


BLOWER PULLEY 2400 RPM 


8. 00 




102723-01 


INSTALLATION KIT-W/SLIDES 


160. 00 




102723-02 


INSTALLATION KIT MOTOROLA 


13. 00 




102723-03 


INSTALLATION KIT 


245. 00 




102723-04 


INSTALLATION KIT 


12. 00 




102723-05 


INSTALLATION KIT UNIVAC 


160. 00 




102723-06 


INSTALLATION KIT UNIVAC 


4. 00 




102723-91 


INSTALLATION KIT-NO SLIDE 


24. 00 


X 


102724-01 


DEFLECTOR 


20. 00 


X 


102725-01 


GASKET 


. 50 




102727-01 


INSTALL HD WE KIT 


10. 00 




102728-01 


SPINDLE GROUND PIN 


9. 00 


X 


102729-01 


STANDOFF ASSY 


. 00 


X 


102731-01 


SLIDE SET 


. 00 




102732-01 


MOUNTING BLOCK 


7. 00 




102733-01 


MOUNTING BLOCK 


2. 50 


X 


102734-01 


DOOR CAM 


4. 00 


X 


102736-01 


ACCESS COVER 


5. 50 


X 


102737-01 


SUPPORT 


3. 00 




102738-01 


SUPPORT PLATE 


7. 50 




102739-01 


SPACER 


. 50 


X 


102740-01 


GASKET 


2. 00 


X 


102741-01 


POWER SUPPLY ASSY NON-UL 


1, 080. 00 


X 


102741-02 


POWER SUPPLY ASSY NON-UL 


815. 00 


X 


102741-03 


POWER SUPPLY ASSY NON-UL 


815. 00 


X 


102743-01 


LATCH PLATE 


6. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 

REPL BY 103697-12 



NOT AVAILABLE 



D3 



D3 



SEE APPENDIX '.C ' 
REPL BY 103670-01 



SPECIFY VOLT/CORD 
SPECIFY VOLT/CORD 
SPECIFY VOLT/CORD 
DBS 12/80 




XXX X XXX 





3UBSOIARVOF TWJMPH-WXER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 

CODE PART NUMBER DESCRIPTION PRICE 

102745-01 DRIVE MOTOR ASSY .00 
102746-01 HEAT SINK ASSY . 00 
102746-02 HEAT SINK ASSY . 00 
102746-03 HEAT SINK ASSY 115.00 
102746-04 HEAT SINK ASSY 115.00 

102747-01 CARD SUPPORT BRACKET .00 
102748-01 BELT GUARD 22.00 
102748-51 STATIC DISCHARGE SPRING .00 
102751-01 RECEIVER ASSY 1,040.00 
102753-01 DOOR SPRING 9.00 

102753-02 DOOR SPRING 3.00 
102754-01 SOLENOID ASSY FL 41.00 
102754-02 SOLENOID ASSY TL W/MALE & 25.00 
102754-03 SOLENOID ASSY FL 25. 00 
102754-04 SOLENOID ASSY TL 28. 00 



102755-01 INTERBOARD CABLE ASSY 18. 00 

X 102755-02 INTERBOARD CABLE ASSY . 00 

102755-03 INTERBOARD CABLE ASSY 18. 00 

102755-04 INTERBOARD CABLE ASSY 18.00 

X 102756-01 POWER SWITCH CABLE ASSY .00 



X 102757-01 CABLE ASSY POSIT COIL .00 

102757-02 CABLE ASSY POSIT COIL 22.00 

X 102758-01 LOGIC TO R/W CABLE ASSY .00 

102758-02 LOGIC TO R/W CABLE ASSY 25. 00 

102759-01 SELECT SWITCH ASSY 33.00 

102759-02 UNIT SELECTOR SWITCH ASSY 29.00 

102759-03 UNIT SELECTOR SWITCH ASSY 29. 00 

X 102760-01 CABLE ASSY EMER UNLOAD . 00 

X 102760-02 CABLE ASSY EMER UNLOAD .00 

102760-03 CABLE ASSY EMER UNLOAD 21.00 



102760-04 CABLE ASSY EMER UNLOAD 11.00 

102761-01 WRITE PROTECT SWITCH ASSY 34.00 

X 102761-02 WRITE PROTECT SWITCH ASSY .00 

102761-03 WRITE PROTECT SWITCH ASSY 39.00 

ZZZ 102761-04 CABLE ASSY . 00 

X 102762-01 SWITCH ASSY 33.00 

X 102762-02 SWITCH ASSY .00 

102762-03 CART LOCK SWITCH ASSY 21.00 

X 102763-01 BRUSH SWITCH ASSY 30.00 

102763-02 BRUSH SWITCH ASSY 4. 00 

X 102764-01 TRANSDUCER ASSY . 00 

102764-02 TRANSDUCER ASSY 70. 00 

102764-03 MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 77.00 

X 102765-01 LAMP POWER CABLE ASSY 37. 00 

102765-02 LAMP POWER CABLE ASSY 16. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

SEE APPENDIX “C” 
REPL BY 102746-03 
REPL BY 102746-04 
GOLD PIN 
GOLD PIN 

REPL BY 109133-01 
REPL BY 103764-01 



W/PLUNGER 
FEMALE PINS 
W/OUT PLUNGER 
W/CONTACT CRIMP 



REPL BY 102755-03 



REPL BY 104613-01 

REPL BY 102757-02 
GOLD PIN 

REPL BY 102758-02 
GOLD PIN 



UN I VAC 

REPL BY 102760-04 
REPL BY 102760-03 
GOLD PIN 

GOLD PIN 

REPL BY 102761-03 

GOLD PIN 

NOT AVAILABLE 



REPL BY 102762-03 
GOLD PIN 



REPL BY 102764-02 
GOLD PIN 





P6RTEC 



SUBSOtf* OF TRU*t4MXER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 









LIST 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




102766-01 


CABLE ASSY 


11. 00 


X 


102767-01 


CABLE ASSY SERVO TO LOGIC 


. 00 




102767-02 


CABLE ASSY SERVO TO LOGIC 


25. 00 




102768-01 


POWER JUMPER ASSY 


17. 00 


X 


102768-02 


POWER JUMPER ASSY 


26. 00 


X 


102769-01 


SECTOR ADJUST SCREW 


. 00 


X 


102769-02 


SECTOR ADJUST SCREW 


13. 00 


X 


102770-01 


I/O LINK CABLE 10FT 


. 00 


X 


102770-02 


I/O LINK CABLE 7FT 


. 00 


X 


102770-05 


I/O LINK CABLE 20FT 


. 00 


X 


102770-08 


I/O LINK CABLE 5FT 


. 00 


X 


102771-01 


WIRE CLAMP 


2. 50 




102772-01 


MAGNET BASE 


4. 00 


X 


102773-01 


SWITCH BRKT ASSY 


335. 00 


zzz 


102773-02 


SWITCH BRKT ASSY 


. 00 


X 


102773-03 


SWITCH BRKT ASSY 


425. 00 




102773-04 


SWITCH BRKT ASSY 


175. 00 




102773-05 


SWITCH BRKT ASSY 


175. 00 




102773-11 


SWITCH BRKT ASSY 


190. 00 




102773-94 


SWITCH BRKT ASSY 


185. 00 


zzz 


102774-01 


BLOCKING PLATE 


. 00 




102775-01 


SINGLE CATCH ASSY 


6. 50 




102776-01 


SLIDE RESTRAIN BLOCK 


1. 50 


X 


102797-01 


PHOTODIODE 


40. 00 




102801-01 


PCBA I/O TERMINATOR 


115. 00 




102801-02 


PCBA I/O TERMINATOR 


115. 00 




102801-03 


PCBA I/O TERMINATOR 


115. 00 




102801-04 


PCBA I/O TERMINATOR 


115. 00 




102801-05 


PCBA I/O TERMINATOR 


115. 00 




102801-06 


PCBA I/O TERMINATOR 


115. 00 




102801-07 


PCBA I/O TERMINATOR 


115. 00 




102801-08 


PCBA I/O TERMINATOR 


115. 00 


X 


102806-01 


PCBA CABLE BOARD 


. 00 




102811-01 


PCBA SERVO 


730. 00 




102811-02 


PCBA SERVO 


730. 00 




102811-04 


PCBA SERVO 


1 , 040. 00 




102811-31 


PCBA SERVO /5V TIMER/ 


1, 040. 00 




102811-32 


PCBA SERVO /5V TIMER/ 


1, 040. 00 




102811-34 


PCBA SERVO /5V TIMER/ 


1, 040. 00 


X 


102816-01 


PCBA READ/WRITE 


. 00 




102816-02 


PCBA READ/WRITE 


465. 00 


X 


102816-07 


PCBA READ/WRITE 


. 00 


X 


102816-08 


PCBA READ/WRITE 


. 00 


X 


102821-01 


PCBA WWA LOGIC 


. 00 


X 


102826-01 


PCBA-MOTOR CONT 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS' 



REPL BY 102767-02 
GOLD PIN 



REPL BY 600-0624 

REPL BY 107680-XX 
REPL BY 107680-XX 
REPL BY 107680-XX 

REPL BY 107680-XX 



NOT AVAILABLE 



REPL BY 107676-01 



REPL BY 103751-01 



REPL BY 103751-05 
REPL BY 103751-06 
REPL BY 102831 -XX 
SEE APPENDIX "C” 
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:c 




SPARES ADMINISTRATION t f 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1,1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




102831-01 


PCBA LOGIC 


755. 00 


100TPI 




102831-02 


PCBA LOGIC 


755. 00 


200TPI 




102831-03 


PCBA LOGIC 


755. 00 


100TPI 




102831-04 


PCBA LOGIC 


755. 00 


200TPI 




102831-05 


PCBA LOGIC 


755. 00 


100TPI 




102831-06 


PCBA LOGIC 


755. 00 


200TPI 




102831-07 


PCBA LOGIC 


755. 00 


100TPI 




102831-08 


PCBA LOGIC 


755. 00 


200TPI 




102831-09 


PCBA LOGIC 


755. 00 


100TPI 




102831-10 


PCBA LOGIC 


755. 00 


200TPI 




102831-17 


PCBA LOGIC 


755. 00 


100TPI 




102831-18 


PCBA LOGIC 


755. 00 


200TP I 




102831-21 


PCBA LOGIC 


755. 00 


100 TP I 




102831-24 


PCBA LOGIC 


755. 00 


200TPI 




102831-26 


PCBA LOGIC 


755. 00 


200TP I 




102831-30 


PCBA LOGIC /5V TIMER 


935. 00 


200TPI/SC946 & 951 




102831-31 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 


iOOTPI 




102831-32 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 


200TPI 




102831-33 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 


IOOTPI 




102831-34 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 


200TPI 




102831-35 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 


IOOTPI 




102831-36 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 


200TPI 




102831-37 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 


IOOTPI 




102831-38 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 


200TPI 




102831-40 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 . 


200TPI 




102831-47 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 . 


IOOTPI 




102831-48 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


935. 00 


200TPI 




102831-64 

102836-01 


PCBA LOGIC /5V TIMER 
PCBA CABLE BOARD 


935. 00 
43. 00 


200TP I 


X 


1 02836-02 


I/O CABLE ASSY 20FT 


. 00 


REPL BY 107691-04 


X 


102836-03 


I/O CABLE ASSY 10FT 


. 00 


REPL BY 107691-03 


X 


1 02836-04 


I/O CABLE ASSY 5FT 


. 00 


REPL BY 107691-02 


111 


102843-01 


FRONT PLATE 


. 00 




111 


102844-01 


BACK PLATE 


. 00 




D 


102845-01 


POLE PIECE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


D 


102846-01 


BOBBIN 


.00 


PERTEC DEPOT ONLY 


111 


102847-01 


BRKT FLEX STRIP MTG 


. 00 




111 


102848-01 


RAMP 


.00 




XD 


102849-01 


END CAP 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


111 


102850-01 


POSITIONER CARRIAGE 


. 00 




111 


102850-02 


POSITIONER CARRIAGE 


. 00 




111 


102850-03 


POSITIONER CARRIAGE 


. 00 


’ > - • ' ; * 


111 


102851-01 


SPRING CARR BEARING 


. 00 




111 


102852-01 


BRNG SHAFT 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


111 


102853-01 


SPACER CLAMP PLATE 


. 00 
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aUBSOMttOF vrumphaour 



pertec 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


zzz 


i02854~0i 


MTG PLATE 


. 00 


zzz 


102855-01 


CLAMP PLATE 


.00 


zzz 


102856-01 


RAMP TOWER MACH 


. 00 


zzz 


102856-02 


RAMP TOWER MACH 


. 00 


zzz 


102857-01 


TERM BD 


. 00 


zzz 


102858-01 


SCALE BRKT 


. 00 




102859-01 


SHAFT BRKT 


20. 00 


zzz 


102860-01 


SHAFT UPPER 


. 00 


zzz 


102861-01 


SHAFT LOWER 


. 00 


zzz 


102862-01 


BASE PLATE CSTG 


. 00 


zzz 


102863-01 


STRIP TRANS MTG 


. 00 


zzz 


102864-01 


SHAFT TRANSDUCER 


. 00 


D 


102865-01 


CASTING 


. 00 


D 


102866-01 


MAGNET 


. 00 


zzz 


102867-01 


CASTING 


. 00 


zzz 


102868-01 


BASE PLATE POS 


. 00 


zzz 


102869-01 


HOLDER RETICLE 


. 00 


zzz 


102870-01 


TRANSDUCER BODY 


. 00 


zzz 


102871-01 


PHOTOCELL / 


. 00 


zzz 


102873-01 


LAMP HOLDER 


. 00 


zzz 


102874-01 


LAMP TERMINAL BOARD 


. 00 


zzz 


102875-01 


SCALE 


. 00 


zzz 


102876-01 


RETICLE 


. 00 


zzz 


102877-01 


SHIELD POS SCALE 


. 00 


zzz 


102878-01 


CLAMP VELOCITY 


. 00 




102879-01 


FLEX STRIP 


19. 00 


XD 


102881-01 


VOICE COIL ASSY 


. 00 


X 


102884-01 


SCALE ASSY 


170. 00 


zzz 


102885-01 


TRANSDUCER ASSY 


. 00 


X 


102886-01 


RETICLE ASSY 


. 00 


zzz 


102887-01 


LAMP ASSY 


. 00 


zzz 


102888-01 


POSITIONER ASSY 


. 00 


zzz 


102889-01 


RAMP TOWER ASSY 


. 00 


zzz 


102890-01 


VEL/TRANSDUCER ASSY 


. 00 


zzz 


102891-01 


SCALE 


. 00 




102894-01 


GROUND STRAP 


2. 50 


zzz 


102895-01 


WEIGHT 


. 00 


zzz 


102896-01 


ABSORBER 


. 00 


zzz 


102897-01 


BUSHING 


. 00 


zzz 


102898-01 


WEIGHT ASSY 


. 00 


zzz 


102899-01 


TERM BD ASSY 


. 00 


zzz 


103003-01 


CABLE ASSY 


. 00 


X 


103026-01 


CARD SUPPORT 


7. 50 




103116-01 


LOGO PERTEC T6K 


10. 00 




103116-02 


LOGO BLANK T6K 


10. 00 



REMARKS 



PERTEC DEPOT ONLY 

PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 

PERTEC DEPOT ONLY 



REPL BY 103696-01 
REPL BY 103679-01 
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3UBSOAWOF TmjMPMAOER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




103118-05 


PCBA INTERCONNECT 


170. 00 


X 


103131-01 


PCBA DATA C— 29 12. 5 IPS 


2, 010. 00 


ZZZ 


103143-01 


HINGE ASSY T-7 BSD 


. 00 




103160-01 


BLOCK 


6. 50 




103163-01 


JUMPER ASSY 


3. 50 




103163-02 


JUMPER ASSY 


5. 00 


ZZZ 


103205-01 


HEAD 7TRK SPEC JUMP 


. 00 




103206-01 


SCREW ADJ 


2. 50 




103208-01 


PCBA— AUTO LOAD 


120. 00 




103208-02 


PCBA— AUTO LOAD 


120. 00 




103221-01 


FLUX GATE ASSY 


45. 00 




103221-02 


FLUX GATE ASSY 


44. 00 




103224-01 


I/O CABLE ASSY 20FT 


375. 00 




103224-02 


I/O CABLE ASSY 10FT 


335. 00 




103224-03 


I/O CABLE ASSY 5FT 


300. 00 




103224-04 


I/O CABLE ASSY 3FT 


200. 00 


111 


103227-46 


PCBA DATA K1 


. 00 


111 


103227-47 


PCBA DATA K 1 


. 00 




103232-01 


CARD CAGE BRKT 


17. 00 




103234-01 


CAPSTAN FLANGED ASSY 


89. 00 




103242-01 


CABLE ASSY 


6. 50 


X 


103243-01 


LIMIT SWITCH ASSY 


110. 00 


X 


103244-01 


BRACKET 


15. 00 


. Ill 


103245-01 


TAPE THREAD DECAL 


. 00 




103248-01 


ANGLE BAR 


93. 00 




103249-01 


BUSHING COVER STOP 


1. 00 


X 


103250-01 


BRACKET SUPPORT 


105. 00 


X 


103251-01 


CLAMP CARD 


4. 50 


X 


103252-01 


BRACKET SUPPORT 


11. 00 


X 


103253-01 


BAR HINGE RETAINER 


22. 00 


X 


103254-01 


POWER SUPPLY CHASSIS 


32. 00 


X 


103255-01 


CARD CAGE T5K 


185. 00 


X 


103256-01 


POWER SUPPLY ASSY 


865. 00 


X 


103258-01 


SHIM 


2. 00 


N 


103259-01 


HEAD ADJUSTMENT TOOL 


49. 00 


X 


103264-01 


HARNESS ASSY 


600. 00 




103266-01 


FUSE WARNING LABEL 


. 50 




103268-01 


HARNESS ASSY 


185. 00 


111 


103270-01 


AC CONNECTOR COVER 


. 00 


111 


103273-01 


DOOR FRAME PAINTED 


. 00 


ZZZ 


103275-01 


LOWER HINGE 


. 00 


111 


103275-02 


UPPER HINGE 


. 00 


111 


103276-01 


PLATE 


. 00 


111 


103278-01 


HEAD PLATE 


. 00 


111 


103278-02 


HEAD PLATE 


.00 



REMARKS 



DF 

DF 

DF 

DF 



SPECIFY VOLT /CORD 
NO DISCOUNT 
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PERTEC 




SUBSOAf* OF TWUMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


111 


103279-01 


HEAD PLATE ASSY 


. 00 


III 


103279-02 


HEAD PLATE ASSY 


. 00 


111 


103283-01 


TENSION ARM SHAFT 


. 00 


111 


103284-01 


ADAPTER 


. 00 


111 


103286-01 


B. H. CASTING MACH. 


. 00 


111 


103287-01 


BEARING HOUSING ASSY 


. 00 


X 


103290-01 


BRACKET 


10. 00 


D 


103295-01 


WARNING TAPE 


. 15 


X 


103296-01 


AUTO-REWRITE MOD BF 


2, 090. 00 


X 


103305-01 


PCBA H. D. POWER SUPPLY 


630. 00 




103309-01 


HEAT SINK BRACKET 


19. 00 




103311-01 


PCBA INTERCONNECT 'C' 


300. 00 




103311-02 


PC BA INTERCONNECT 'C' 


300. 00 




103314-01 


H. D. POWER SUPPLY ASSY 


760. 00 




103315-01 


SUPPORT 


7. 00 




103316-01 


HEAT SINK REAR MOUNTING 


12. 00 




103317-01 


SIDE CHASSIS 


37. 00 




103319-01 


SUB ASSY REAR HEAT SINK 


170. 00 




103324-01 


UL LISTING LABEL 


. 75 




103331-01 


DOOR HINGE PIN 


3. 00 


X 


103335-01 


OVERLAY 


. 00 


X 


103335-02 


OVERLAY 


. 00 




103336-01 


DOOR FRAME GREY 


130. 00 




103336-02 


DOOR FRAME BLACK 


130. 00 




103336-03 


DOOR FRAME GOLD 


130. 00 




103336-04 


DOOR FRAME BROWN 


130. 00 




103336-05 


DOOR FRAME DK BROWN 


130. 00 




103336-06 


DOOR FRAME LT GREY 


130. 00 




103336-07 


DOOR FRAME CREAM 


130. 00 




103338-01 


DECK HINGE PIN 


8. 50 


zzz 


103338-02 


DECK HINGE 


. 00 




103338-04 


DECK HINGE PIN 


7. 50 


zzz 


103339-01 


DOOR HINGE 


. 00 


zzz 


103339-02 


DOOR HINGE 


. 00 


zzz 


103339-03 


DOOR HINGE BLACK 


. 00 


111 


103339-04 


DOOR HINGE BLACK 


. 00 




103340-01 


SIDE PANEL GREY 


24. 00 




103340-02 


SIDE PANEL BLACK 


24. 00 




103340-03 


SIDE PANEL GOLD 


24. 00 




103340-04 


SIDE PANEL BROWN 


24. 00 




103340-05 


SIDE PANEL DK BROWN 


24. 00 




103340-06 


SIDE PANEL LT GREY 


24. 00 




103340-07 


SIDE PANEL CREAM 


34. 00 




103342-01 


DOOR HINGE 


8. 50 




103342-02 


DOOR HINGE 


8. 50 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 

PERTEC DEPOT ONLY 



SPECIFY VOLT/CORD 



REPL BY 101761-01 
REPL BY 101761-02 



BLACK 

ECN8669/CAN USE-04 
T8A CREAM 
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9UBSO»WOFTflUMPH-M)l£R 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


103343-01 


FIXED TAKE UP HUB ASSY 


145. 00 


T6K 




103343-02 


FIXED TAKE UP HUB ASSY 


115. 00 


T8A 




103343-03 


FIXED TAKE UP HUB ASSY 


76. 00 


T9K 




103345-01 


POWER SUPPLY ASSY 


390. 00 


SPECIFY 


VOLT/CORD 


103345-02 


POWER SUPPLY ASSY 


390. 00 


SPECIFY 


VOLT/CORD 


103345-03 


POWER SUPPLY ASSY 


625. 00 


SPECIFY 


VOLT/CORD 


103345-04 


POWER SUPPLY ASSY 


390. 00 


SPECIFY 


VOLT /CORD 


103347-01 


TENSION ARM 


9. 00 






103348-01 


TENSION ARM HOUSING ASSY 


68. 00 






103348-02 


TENSION ARM HOUSING ASSY 


67. 00 






103349-01 


REEL DRIVE HOUSING 


25. 00 






103350-01 


REEL DRIVE ASSY 


52. 00 






103351-01 


GUIDE BRIDGE PLATE 


11. 00 






103352-01 


CAPSTAN 12. 5-25 IPS 


64. 00 






103353-01 


CAPSTAN 37. 5-45 IPS 


70. 00 






103355-01 


BEARING HOUSING 


26. 00 






103355-02 


BEARING HOUSING 


25. 00 






103356-01 


DOOR INSERT 


38. 00 






103356-02 


DOOR INSERT 


4. 00 






103357-01 


DOOR ASSY- 


235. 00 


T8A 




103357-03 


DOOR ASSY-GOLD 


235. 00 






103357-04 


DOOR ASSY BROWN 


235. 00 


PRIME 




103357-05 


DOOR ASSY DARK BROWN 


235. 00 






103358-01 


RT HEAD COVER T8A 


. 00 


REPL BY 


103938-01 


103359-01 


LF HEAD COVER T8A 


. 00 


REPL BY 


103939-01 


103360-01 


TRIM KIT ASSY-GREY 


435. 00 






103360-02 


TRIM KIT ASSY-GREY 


455. 00 






103360-03 


TRIM KIT ASSY-NO DOOR 


240. 00 






103360-04 


TRIM KIT ASSY-BLACK 


430. 00 






103360-05 


TRIM KIT ASSY-GOLD 


435. 00 






103360-07 


TRIM KIT ASSY-DARK BROWN 


450. 00 






103360-08 


TRIM KIT ASSY-BLACK 


450. 00 






103360-09 


TRIM KIT ASSY-LT GREY 


435. 00 






103360-10 


TRIM KIT ASSY-CREAM 


490. 00 






103364-01 


CHASSIS ASSY 


250. 00 






103369-01 


DOOR LATCH BRACKET 


2. 00 






103370-01 


DOOR LATCH STUD 


1. 50 






103372-01 


SHIPPING KIT T8A 


64. 00 






103372-02 


SHIPPING KIT T8A PHILIPS 


63. 00 






103372-03 


HARDWARE KIT T8A BSD 


72. 00 






103372-04 


HARDWARE KIT T8A 


54. 00 






103373-01 


FILLER PANEL 


. 00 


REPL BY 


101140-02 


103375-01 


CARD CAGE ASSY 


91. 00 


T8A 




103375-02 


CARD CAGE ASSY 


105. 00 


T8A 




103375-03 


CARD CAGE ASSY 


91. 00 
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SUBSGIAfW OF TmjMPH-ADLEP 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 




103376-01 


CARD CAGE BRACKET 


4. 00 








103376-02 


CARD CAGE BRACKET 


9. 00 








103383-01 


SHIPPING PACK T8A 


11. 00 








103384-01 


TENSION ARM BRACKET 


1. 00 








103387-01 


SCREW COATED-GREY 


. 75 








103387-02 


SCREW COATED-GREY 


. 75 








103387-03 


SCREW COATED-GOLD 


. 75 








103387-04 


SCREW COATED-GOLD 


. 75 








103387-05 


SCREW COATED-LT GREY 


. 75 








103387-06 


SCREW COATED-DARK GREY 


. 75 








103387-07 


SCREW COATED-CREAM 


. 75 








103387-08 


SCREW COATED-CREAM 


. 75 






X 


103388-01 


DOOR STOP 


. 00 


REPL 


BY 101777-01 


111 


103411-01 


POSITIONER ASSY 


. 00 






III 


103412-01 


FRAME MACHINED 


. 00 






X 


103416-01 


SENSOR REC ASSY 


580. 00 






III 


103417-01 


SENSOR MOUNTING STANDOFF 


. 00 






111 


103418-01 


STANDOFF 


. 00 






111 


103419-01 


PLATE PCB MTG 


. 00 






111 


103420-01 


INSULATOR 


. 00 






111 


103422-01 


PHOTOCELL 


. 00 






111 


103423-01 


RETICLE 


. 00 






X 


103424-01 


LENS /LAMP ASSY 


68. 00 






zzz 


103425-01 


LENS /LAMP HOLDER 


. 00 








103426-01 


LENS 


20. 00 






111 


103427-01 


BASE PLATE POSITIONER 


. 00 






111 


103428-01 


BLOCK THERMAL 


. 00 






111 


103429-01 


HEAT SINK 


. 00 






111 


103431-01 


RAMP 


. 00 






111 


103431-02 


RAMP 


. 00 






X 


103432-01 


HEAD CLAMP PLATE 


. 00 


REPL 


BY 104626-01 


111 


103432-02 


HEAD CLAMP PLATE ‘ 


. 00 






111 


103434-01 


BRACKET 


. 00 






111 


103434-02 


BRACKET 


. 00 






X 


103436-07 


PCBA READ/WRITE 


. 00 


REPL 


BY 103751-03 


X 


103436-08 


PCBA READ/WRITE 


. 00 


REPL 


BY 103751-04 


X 


103436-10 


PCBA READ/WRITE 


. 00 


REPL 


BY 103751-08 


X 


103440-01 


PCBA TEMP COMP 


. 00 


REPL 


BY 103977-01 


111 


103441-01 


BALANCE WEIGHT 


. 00 






X 


103442-01 


RETAINING CLIP 


1. 00 






X 


103445-01 


PCBA SYSTEMS COMP 


. 00 


nr'i" 

Sbt i 


APPENDIX 'C ' 


X 


103450-01 


TEMP COMP ASSY 


. 00 


SEE < 


APPENDIX 'C' 


X 


103454-01 


CABLE ASSY LOGIC TO R/W 


. 00 


REPL 


BY 103454-02 




103454-02 


CABLE ASSY LOGIC TO R/W 


33. 00 


GOLD 


PIN 


X 


103455-01 


INTERBOARD CABLE ASSY 


. 00 


REPL 


BY 103455-02 
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c 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




103455-02 


CABLE ASSY LOGIC -TEMP COM 


17. 00 


X 


103456-01 


THERMISTOR MOUNT ASSY 


52. 00 


X 


103461-01 


INTERBOARD CABLE ASSY 


. 00 




103461-02 


CABLE ASSY SERVO TO T/C 


13. 00 


X 


103462-01 


SCALE ASSY 


440. 00 


ZZZ 


103463-01 


SPRING 


. 00 




103466-01 


PIVOT STANDOFF 


7. 00 




103466-02 


PIVOT STANDOFF 


6. 50 




103467-01 


SECTOR ADJUST PLATE ASSY 


12. 00 




103470-01 


RECEIVER LIFTER CAM 


1. 50 


X 


103471-01 


TOP LOAD ADAPTER RING 


. 00 


X 


103471-02 


TOP LOAD ADAPTER RING 


. 00 




103471-03 


ADAPTER RING 


43. 00 




103472-01 


RECVR WIRE FORM 


155. 00 




103473-01 


AIR DUCT ASSY 


7. 50 




103474-01 


AIR DUCT GASKET 


1. 50 




103474-02 


AIR DUCT GASKET 


1. 00 




103475-01 


AIR DUCT FRAME 


4. 50 




103476-01 


ACCESS COVER 


6. 50 




103477-01 


SPACER 


2. 50 




103478-01 


LOWER DISK COVER 


125. 00 


zzz 


103478-02 


LOWER DISK COVER 


. 00 




103478-03 


LOWER DISK COVER 


150. 00 




103479-01 


CARTRIDGE RETAINER 


2. 50 




103480-01 


CLAMP 


3. 00 




103481-01 


SECTOR SENSOR ASSY 


130. 00 




103484-01 


TRANSDUCER BLOCK 


2. 00 




103486-01 


RECEIVER PIVOT SUPPORT 


9. 00 




103488-01 


SPRING 


1. 50 




103490-01 


THERMAL MIG BLOCK 


33. 00 




103494-01 


HEAD CAM 2200BPI 


2. 50 


111 


103494-02 


HEAD CAM 4400BPI 


. 00 


X 


103499-01 


LAMP /LENS ASSY 


. 00 




103499-02 


LAMP/LENS ASSY 


45. 00 


X 




BALANCE WEIGHT 


. 00 


X 


103503-02 


BALANCE WEIGHT 


. 00 


111 


103526-01 


SHIPPING KIT T8K 


. 00 


111 


103528-01 


HARNESS ASSY 


. 00 


111 


103529-01 


DECK PAINTING 


. 00 


111 


103530-01 


TAPE PATH DECAL T8K 


. 00 


111 


103533-01 


ARM COVER 


. 00 


111 


103533-02 


ARM COVER 


. 00 




103535-01 


INSERT WHITE W/LOGO 


12. 00 




103535-02 


INSERT WHITE W/0 LOGO 


11. 00 




103535-03 


INSERT CLEAR W/LOGO 


11. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 103461-02 



SEE APPENDIX 'C ' 
SEE APPENDIX 'C ' 



FL 100/200 TP I 
FL 200 TP I 
FL EXT 



REPL BY 103499-02 
GOLD PIN 

REPL BY 104628-01 
REPL BY 104628-01 



T8A ACCENT PANEL 
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SUBSOAf* OF TOUMPHAOUft 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 









LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




103535-04 


INSERT CLEAR W/0 LOGO 


4. 00 


T8A ACCENT PANEL 




103535-05 


INSERT BLACK W/0 LOGO 


11. 00 


T8A ACCENT PANEL 


R 


103535-06 


INSERT WHT W/PRIME LOGO 


12. 00 


RESTRICTED 


R 


103535-07 


INSERT BRN W/PRIME LOGO 


11. 00 


RESTRICTED 




103535-08 


INSERT DARK GRAY W/0 LOGO 


11. 00 


T8A ACCENT PANEL 




103535-09 


INSERT BEIGE W/LOGO 


12. 00 


T8A ACCENT PANEL 




103537-01 


BALL STUD LATCH PLATE 


1. 50 






103541-01 


LIMIT SWITCH ASSY 


25. 00 






103542-01 


DOOR LATCH ASSY 


29. 00 






103544-01 


TENSION ARM SPRING 


. 75 




111 


103545-01 


SPRING ANCHOR BRACKET 


. 00 




111 


103545-02 


SPRING ANCHOR BRACKET 


. 00 




III 


103546-01 


HEAD COVER LOWER 


. 00 






103547-01 


INNER LOCK CAM 


3. 50 






103548-01 


LIMIT SWITCH PLATE 


2. 50 






103550-01 


NAME PLATE- 


. 25 




III 


103552-01 


SWITCH ASSY ARM STOP 


. 00 






103552-03 


SWITCH ASSY ARM STOP 


21. 00 




111 


103562-01 


HINGE POST 


. 00 




111 


103563-01 


ROLLER GUIDE SHAFT 


. 00 




111 


103563-02 


ROLLER GUIDE SHAFT 


. 00 




111 


103563-03 


ROLLER GUIDE SHAFT 


. 00 




111 


103564-01 


ROLLER GUIDE ASSY 


. 00 




111 


103564-02 


ROLLER GUIDE ASSY 


. 00 




X 


103564-03 


ROLLER GUIDE ASSY 


47. 00 


T5 T8 


111 


103564-04 


ROLLER GUIDE ASSY 


. 00 






103571-01 


PCBA MOTOR CONTROL 


115. 00 


90 THRU 125 VOLTS 




103571-02 


PCBA MOTOR CONTROL 


115. 00 


190 THRU 250 VOLTS 




103575-01 


JUMPER CONNECTION LABEL 


. 75 






103577-01 


PLATE INSULATOR 


26. 00 




X 


103579-01 


DRIVE MOTOR ASSY 


. 00 


REPL BY 103579-04 


X 


103579-02 


DRIVE MOTOR ASSY 


. 00 


REPL BY 103579-03 




103579-03 


DRIVE MOTOR ASSY 


170. 00 


D3 EXT GOLD PIN 




103579-04 


DRIVE MOTOR ASSY 


160. 00 


D3 GOLD PIN 




103581-01 


POWER SUPPLY ASSY-DOM P/C 


635. 00 


SPECIFY LO VOLTAGE 




103581-02 


POWER SUPPLY ASSY-DOM P/C 


635. 00 


SPECIFY LO VOLTAGE 




103581-04 


POWER SUPPLY ASSY 


335. 00 






103581-05 


POWER SUPPLY ASSY-DOM P/C 


635. 00 


SPECIFY HI VOLTAGE 




103581-06 


POWER SUPPLY ASSY-DOM P/C 


635. 00 


SPECIFY HI VOLTAGE 




103581-07 


POWER SUPPLY ASSY-EUR P/C 


635. 00 


SPECIFY HI /LO VOLT 




103581-08 


POWER SUPPLY ASSY-EUR P/C 


635. 00 


SPECIFY HI /LO VOLT 




103581-09 


POWER SUPPLY ASSY-NON UL 


635. 00 


PRIME SPECIAL 




103581-10 


POWER SUPPLY ASSY-NON UL 


635. 00 


PRIME SPECIAL 




103583-01 


RFI FILTER COVER 


3. 00 






103584-01 


THRUST WASHER 


1. 00 
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SUBSOW* OF TMUMPHAOLER 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



X 



N 

N 

N 



X 



X 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


103584-02 


THRUST WASHER 


. 75 


103585-01 


INDUCTOR ASSY 


17. 00 


103589-04 


JUMPER ASSY 


13. 00 


103591-01 


SUPPORT 


3. 00 


103593-01 


DUS STRIP 


1. 50 


103594-01 


SERVO BOARD SHIELD 


4. 50 


103595-01 


ANGLE SUPPORT 


. 00 


103596-01 


JUMPER 


. 15 


103601-01 


ARRAY PLUG 


8. 00 


103601-02 


ARRAY PLUG 


7. 50 


103602-01 


ARRAY PLUG 


10. 00 


103602-02 


ARRAY PLUG 


11. 00 


103603-01 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103603-02 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103604-01 


ARRAY PLUG 


8. 00 


103605-10 


ARRAY PLUG- 


6. 50 


103605-11 


ARRAY PLUG 


6. 50 


103605-12 


ARRAY PLUG 


6. 50 


103606-02 


ARRAY PLUG 


10. 00 


103606-03 


ARRAY PLUG 


10. 00 


103606-04 


ARRAY PLUG 


10. 00 


103606-06 


ARRAY PLUG 


9. 00 


103606-09 


ARRAY PLUG 


11. 00 


103607-01 


VOICE COIL POL. TESTER 


9. 00 


103608-01 


EMERG UNLOAD BYPASS 


11. 00 


103609-01 


CIRC. ADJUSTMENT TOOL 


1. 50 


103610-01 


AIR BAFFLE 


4. 50 


103611-01 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103611-04 


ARRAY PLUG 


4. 50 


103611-05 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103611-06 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103611-07 


ARRAY PLUG 


8. 00 


103612-01 


ARRAY PLUG 


4. 50 


103612-02 


ARRAY PLUG 


5. 50 


103613-01 


ARRAY PLUG 


3. 00 


103613-02 


ARRAY PLUG 


3. 00 


103613-03 


ARRAY PLUG 


2. 50 


103614-01 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103615-01 


ARRAY PLUG 


6. 50 


103615-04 


ARRAY PLUG 


6. 50 


103615-05 


ARRAY PLUG 


4. 00 


103615-06 


ARRAY PLUG 


4. 00 


103615-07 


ARRAY PLUG 


4. 00 


103615-08 


ARRAY PLUG 


4. 00 


103615-09 


ARRAY PLUG 


4. 00 



REMARKS 



NOT REQUIRED 



NO DISCOUNT 

TEST JUMPER NOD I SC 

NO DISCOUNT 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




103615-10 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103615-11 


ARRAY PLUG 


4. 00 




103615-12 


ARRAY PLUG 


4. 00 




103616-01 


ARRAY PLUG 


5. 50 




103616-02 


ARRAY PLUG 


6. 00 




103616-04 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103616-06 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103616-08 


ARRAY PLUG 


5. 50 




103616-09 


ARRAY PLUG 


5. 50 




103616-10 


ARRAY PLUG 


4. 00 




103616-12 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103616-16 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103616-19 


ARRAY PLUG 


6. 00 




103616-21 


ARRAY PLUG- 


5. 00 




103616-25 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103616-29 


ARRAY PLUG 


5. 50 


N 


103619-01 


ADAPTER BOWL SETUP TOOL 


330. 00 


111 


103623-01 


DUST SHIELD 


. 00 


111 


103624-01 


DUST SHIELD BRACKET 


. 00 


111 


103625-01 


DUST SHIELD SUPPORT 


. 00 




103634-01 


BLOWER WHEEL MOD 


23. 00 




103635-01 


BLOWER SHAFT- 


19. 00 




103636-01 


SPRING 


1. 00 




103636-02 


SPRING 


1. 00 




103638-01 


NUT PLATE SW MTG 


3. 00 


X 


103640-01 


SPRING SUPPORT 


7. 00 




103641-01 


CART SEATING SPRING 


4. 50 




103642-01 


MOTOR PULLEY KIT 


17. 00 




103642-02 


MOTOR PULLEY KIT 


29. 00 




103642-03 


MOTOR PULLEY KIT 


28. 00 




103643-01 


SPRING SUPPORT BRACKET 


4. 50 




103648-60 


CARTON 


6. 75 




103648-61 


CARTON 


6. 00 




103648-62 


CARTON 


5. 50 




103657-01 


ADAPTER CABLE 


50. 00 




103657-02 


ADAPTER CABLE 


26. 00 




103657-03 


ADAPTER CABLE 


26. 00 




103657-04 


ADAPTER CABLE 


50. 00 




103657-05 


ADAPTER CABLE 


26. 00 




103657-06 


ADAPTER CABLE 


26. 00 


N 


103659-01 


RETICLE ADU TOOL 


12. 00 




103660-01 


ARRAY PLUG 


5. 50 




103661-01 


ARRAY PLUG 


6. 50 




103662-01 


ARRAY PLUG 


2. 50 




103663-27 


SWITCH ASSY RUN/STOP 


15. 00 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 



NO DISCOUNT 



1500RPM 60HZ 
24G0RPM 50HZ 

DRV MTR/MTR CTL. BD 

PWR SUP/MTR CTL BD 
PWR SUP/MTR CTL BD 
DRV MTR/MTR CTL BD 
PWR SUP/MTR CTL BD 
PWR SUP/MTR CTL BD 

NO DISCOUNT 
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SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 















LIST 








CODE 


PART NUMBER 




DESCRIPTION 




PRICE 




REMARKS 




103663-28 


SWITCH ASSY 


SAFE 


11. 00 










103663-29 


SWITCH ASSY 


READY 


11. 00 










103663-30 


SWITCH ASSY 


PROT/PROT 


15. 00 










103668-01 


PLUNGER 






19. 00 








X 


103669-01 


DUST 


COVER 


FRONT LOAD 


. 00 


REPL 


BY 


103746-01 


X 


103669-02 


DUST 


COVER 


FRONT LOAD 


. 00 


REPL 


BY 


103746-02 


X 


103669-03 


DUST 


COVER 


FRONT LOAD 


. 00 


REPL 


BY 


103746-01 




103670-01 


SLIDE ASSY 






130. 00 










103670-02 


SLIDE ASSY 






. 00 


REPL 


BY 


103670-01 


zzz 


103672-01 


SHAFT 


' MOUNTING 


CLAMP 


. 00 








111 


103672-02 


SHAFT MOUNTING 


CLAMP 


. 00 








zzz 


103673-01 


NUTPLATE CLAMP 




. 00 








zzz 


103674-01 


PHOTOCELL 






. 00 








111 


103675-01 


HOLDER 






. 00 








111 


103676-01 


RETICLE GLASS 




. 00 










103677-01 


POWER 


! CORD 


LABEL 


. 25 








111 


103679-01 


GLASS 


1 RETICLE ASSY 


. 00 








X 


103685-01 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


103685-02 


PC DA 


LOG I C 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


103685-04 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


103685-05 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


103685-06 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


103685-31 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


103685-32 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


2, 200. 00 








X 


103685-34 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


2> 200. 00 








X 


103685-35 


PCBA 


LOG I C 


/5V 


TIMER/ 


2.> 200. 00 








X 


103685-36 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


2, 200. 00 








X 


103685-52 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


103685-62 


PCBA 


LOGIC- 


/5V 


TIMER/ 


2, 200. 00 








X 


103687-01 


PCBA 


LOGIC 






i, 790. 00 










103687-02 


PCBA 


LOG I C 






940. 00 










103687-31 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


1, 090. 00 










103687-32 


PCBA 


LOG I C 


/ 5V 


TIMER/ 


1/ 090. 00 










103689-01 


PCBA 


LOGIC 






955. 00 










103689-02 


PCBA 


LOGIC 






955. 00 










103689-03 


PCBA 


LOGIC 






955. 00 










103689-04 


PCBA 


LOGIC 






955. 00 










103689-31 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


1,110. 00 










103689-32 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


1, 110. 00 










103689-33 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


1, 110. 00 










103689-34 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


1, 110. 00 








X 


103691-01 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


1036^1-02 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


103691-09 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


X 


103691-31 


PCBA 


LOG I C 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 
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XX xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




9UBSOAPV Of TWUMm-AOLER 



CODE 



D 



X 

X 

X 













LIST 








PART NUMBER 




DESCRIPTION 




PRICE 




REMARKS 


103691-32 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103691-39 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103694-01 


GROUND STRAP 




10. 00 








103695-01 


VOICE COIL 


END 


CAP 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


103696-01 


VOICE COIL 


ASSY 


130. 00 








103697-01 


DUST 


COVER 


TOP 


LOAD 


. 00 


REPL 


BY 


103747-01 


103697-02 


DUST 


COVER 


TOP 


LOAD 


. 00 


REPL 


BY 


103747-02 


103697-03 


DUST 


COVER 


TOP 


LOAD 


. 00 


REPL 


BY 


103747-01 


103697-12 


DUST 


SHIELD 




1. 50 








103697-13 


DUST 


SHIELD 




1. 00 








103705-01 


PCBA 


LOG I C 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-02 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-03 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-04 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-05 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-06 


PCBA 


LOGIC 






1 , 550. 00 


200 TP I 




103705-07 


PCBA 


LOG I C 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-08 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-09 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-10 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-31 


PCBA 


LOGIC 


/ 5 V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-32 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-33 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-34 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-35 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-36 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-38 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103705-39 


PCBA 


LOGIC 


/ 5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103710-01 


WWA DIABLO 


INT 




2, 560. 00 








103721-01 


PCBA 


READ/WRITE 


. 00 


REPL 


BY 


103751-01 


103721-02 


PCBA 


RE AD /WRITE 


. 00 


REPL 


BY 


103751-02 


103721-03 


PCBA 


READ/WRITE 


. 00 


REPL 


BY 


103751-03 


103721-04 


PCBA 


READ/WRITE 


. 00 


REPL 


BY 


103751-04 


103726-01 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103726-02 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103726-31 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103726-32 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103728-04 


PCBA 


LOGIC- 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103728-06 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103730-01 


PCBA 


LOGIC 






1, 070. 00 








103730-02 


PCBA 


LOGIC 






1, 070. 00 








103730-11 


PCBA 


LOGIC 


DIABLO 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103730-52 


PCBA 


LOGIC 


/5V 


TIMER/ 


. 00 


REPL 


BY 


109124-02 


103730-72 


PCBA 


LOGIC 


DIABLO 


1, 070. 00 








103730-78 


PCBA 


LOGIC 






. 00 


REPL 


BY 


109124-02 
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SUBSOtARYOF 


^ a 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




TRJUMPH-AOLER 








LIST 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




103744-01 


CAUTION LABEL 


1. 00 




103746-01 


DUST COVER-FRONT LOAD 


86. 00 




103746-02 


DUST COVER-FRONT LOAD 


72. 00 




103747-01 


DUST COVER-TOP LOAD 


125. 00 




103747-02 


DUST COVER-TOP LOAD 


135. 00 


X 


103749-02 


PCBA LOGIC 


. 00 


X 


103749-32 


PCBA LOGIC / 5V TIMER/ 


. 00 




103751-01 


PCBA READ/WRITE 'C' 


370. 00 




103751-02 


PCBA READ/WRITE 'C' 


370. 00 




103751-03 


PCBA READ/WRITE 'C ' 


370. 00 




103751-04 


PCBA READ/WRITE 'C ' 


370. 00 




103751-05 


PCBA READ/WRITE 'C ' 


370. 00 




103751-06 


PCBA READ/WRITE 'C ' 


370. 00 




103751-07 


PCBA READ/WRITE 'C ' 


370. 00 




103751-08 


PCBA READ/WRITE 'C ' 


370. 00 




103757-01 


PCBA 5 VOLT TIMER 


130. 00 




103761-01 


HEAT SINK BRACKET 


2. 00 




103762-01 


+5V TIMER CABLE ASSY 


9. 00 




103762-02 


+5V TIMER CABLE ASSY 


8. 50 




103762-03 


CABLE ASSY +5V TIMER 


17. 00 


N 


103763-01 


+5V TIMER RETROFIT KIT 


75. 00 




103764-01 


STATIC DISCHARGE KIT 


7. 00 




103769-01 


LABEL 


1. 00 


ZZZ 


103782-01 


CABLE ASSY 


. 00 


X 


103785-01 


TRANSISTOR 


2 00 




103787-01 


ARRAY PLUG 


5. 50 




103787-02 


ARRAY PLUG- 


5. 50 




103788-01 


ARRAY PLUG 


4. 00 




103788-02 


ARRAY PLUG 


4. 50 




103789-02 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103789-06 


ARRAY PLUG 


6. 00 




103789-07 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103789-09 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103789-13 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103789-14 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103790-01 


ARRAY PLUG 


5. 50 




103790-02 


ARRAY PLUG 


6. 00 




103791-02 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103791-06 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103791-10 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103791-14 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103791-18 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103791-22 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103792-01 


ARRAY PLUG 


5. 00 




103792-02 


ARRAY PLUG 


5. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



D3 

D3 EXTENSION ONLY 
D3 

D3 EXTENSION ONLY 

REPL BY 109124-02 
REPL BY 109124-02 
2400 RPM 100 TP I 
1500 RPM 100 TP I 
2400 RPM 200 TP I 

1500 RPM 200 TP I 
2400 RPM 100 TP I 
1500 RPM 100 TP I 
2400 RPM 200 TP I 
1500 RPM 200 TP I 



GOLD PIN 
NO DISCOUNT 



TESTED 
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X X 



P£RTEC 




SUBSOMWtf MMtfN-MUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


103792-05 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103792-08 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103792-09 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103793-01 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103793-03 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103793-05 


ARRAY PLUG 


6. 00 


103793-10 


ARRAY PLUG 


4. 50 


103793-15 


ARRAY PLUG 


5. 50 


103793-18 


ARRAY PLUG 


6. 00 


103793-20 


ARRAY PLUG- 


5. 50 


103794-01 


ARRAY PLUG 


4. 50 


103794-05 


ARRAY PLUG 


4. 50 


103794-06 


ARRAY PLUG 


4. 50 


103794-09 


ARRAY PLUG 


4. 50 


103794-10 


ARRAY PLUG 


4. 50 


103795-01 


ARRAY PLUG 


6. 00 


103795-04 


ARRAY PLUG 


6. 00 


103795-05 


ARRAY PLUG 


6. 50 


103795-07 


ARRAY PLUG 


6. 50 


103796-01 


ARRAY PLUG 


4. 00 


103796-02 


ARRAY PLUG 


3. 50 


103796-03 


ARRAY PLUG 


4. 50 


103796-04 


ARRAY PLUG 


4. 00 


103797-01 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103797-02 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103797-03 


ARRAY PLUG- 


5. 00 


103797-04 


ARRAY PLUG 


5. 00 


103799-51 


PC BA LOGIC 


. 00 


103799-52 


PCBA LOGIC 


. 00 


103800-01 


BASE PLATE 


. 00 


103801-01 


VACUUM TUBE 


7. 00 


103802-01 


DECK HINGE PIN GRAY 


21. 00 


103802-02 


DECK HINGE GRAY 


36. 00 


103802-03 


DECK HINGE PIN BLACK 


21. 00 


103802-04 


DECK HINGE BLACK 


36. 00 


103802-05 


DECK HINGE PIN DARK GRAY 


21. 00 


103802-06 


DECK HINGE DARK GRAY 


36. 00 


103802-07 


DECK HINGE PIN BEIGE 


21. 00 


103802-08 


DECK HINGE CREAM 


36. 00 


103803-01 


POWER SUPPLY CHASSIS 


39. 00 


103804-01 


REEL HUB CLAMP 


. 00 


103805-01 


TAPE CLEANER HOUSING 


7. 50 


103805-90 


TAPE CLEANER ASSY 


22. 00 


103806-01 


INSERT WHT W/LOGO 


7. 00 


103806-02 


INSERT WHT 


15. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 109124-02 
REPL BY 109124-02 
PERTEC DEPOT ONLY 
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SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



R 



R 



D 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


103806-03 


INSERT CLEAR W/LOGO 


12 . 00 




103806-04 


INSERT CLEAR 


3. 00 




103806-05 


INSERT WHT 


15. 00 




103806-06 


INSERT CLEAR 


7. 00 




103806-07 


INSERT BLACK DIGITAL 


20. 00 


RESTRICTED 


103806-08 


INSERT BLACK 


15. 00 




103806-09 


INSERT WHT PR I HE 


18. 00 


RESTRICTED 


103806-10 


INSERT BLACK W/LOGO 


20. 00', 




103806-11 


INSERT BLACK 


15. 00 




103806-12 


INSERT BRUSHED ALUMINUM 


18. 00 


GEC 


103806-13 


INSERT BRUSHED ALUMINUM 


. 15.00 


GEC 


103806-14 


INSERT BEIGE- 


15. 00 


INTERTECHNIQUE 


1 03806- 1 5 


INSERT BEIGE 


15. 00 


INTER TECHNIQUE 


103807-01 


DRIVE PLATE 


. 00 




103808-01 


HEAD PLATE 


66. GO 




103809-01 


NUT PLATE 


1. 00 




103809-02 


NUT PLATE 


3. 50 




103810-01 


STANDOFF 


. 50 




103810-02 


STANDOFF 


.50 




103810-03 


STANDOFF 


3. 50 




103810-04 


STANDOFF 


1. 00 




103810-05 


STANDOFF 


1. 50 




103810-06 


STANDOFF 


. 75 




103810-07 


STANDOFF 


1. 00 




103810-08 


STANDOFF 


2. 50 




103810-09 


STANDOFF 


1. 50 




103812-01 


BUFFER BOX- 


235. 00 




103812-02 


BUFFER BOX 


235. 00 




103813-01 


EOT/BOT REFLECTOR 


2. 00 




103814-01 


BUFFER BOX DOOR FRAME 


30. 00 


BLACK 


103814-02 


BUFFER BOX DOOR FRAME 


30. 00 


CREAM 


103815-01 


HINGE 


7. 50 




103816-01 


BUFFER BOX WINDOW 


18. 00 




103818-01 


TUBE SENSOR 


3. 50 




103819-01 


BLOWER HOUSING 


35. 00 




103820-01 


BLOWER HOUSING COVER 


18. 00 




103821-01 


FILTER AIR BAFFLE 


2. 50 




103824-01 


HEAT SINK 


79. 00 




103825-01 


PRESSURE SWITCH BRACKET 


. 4.00 




103826-01 


VALVE NUT PLATE 


2. 00 




103827-01 


BLOWER GASKET- 


2. 50 




103829-01 


VALVE PLATE 


' 2. 00 




103830-01 


GLASS RETAINER 


> .15 




103831-01 


WINDOW ' !., 


56. 00 




103832-01 


TRANSPORT DOOR 


120. 00 


GRA'i 
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X x 




SUBSOURV OF TnUMm-AOLEA 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



X 



X 



X 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 


103832-02 


TRANSPORT DOOR 


110. 00 


BLACK 


103832-03 


TRANSPORT DOOR 


1 10. 00 


DARK GRAY 


103832-04 


TRANSPORT DOOR T9000 


110. 00 


CREAM 


103833-01 


TRIM GRAY 


. 00 


REPL BY 103833-04 


103833-02 


TRIM BLACK 


. 00 


REPL BY 103833-05 


103833-03 


TRIM DARK GRAY 


. 00 


REPL BY 103833-06 


103833-04 


TRIM W/DSS MOD 


190. 00 


GRAY 


103833-05 


TRIM W/DSS MOD 


190. 00 


, BLACK 


103833-06 


TRIM W/DSS MOD 


190. 00 


DARK GRAY 


103833-07 


TRIM W/DSS MOD 


190. 00 


CREAM 


103834-01 


SWITCH HOUSING GRAY 


52. 00 


W/0 SELECT 


103834-02 


SWITCH HOUSING GRAY 


57. 00 




103834-03 


SWITCH HOUSING BLACK 


38. 00 




103834-04 


SWITCH HOUSING BLACK 


43. 00 


W/0 SELECT 


103834-05 


SWITCH HOUSING DARK GRAY 


38. 00 




103834-06 


SWITCH HOUSING CREAM 


55. 00 




103835-01 


HEAD PLATE COVER BLACK 


6. 00 




103835-02 


HEAD PLATE COVER BLACK 


6. 00 




103835-03 


HEAD PLATE COVER BLACK 


8. 50 




103835-04 


HEAD PLATE COVER DK GRAY 


20. 00 




103835-05 


HEAD PLATE COVER DK GRAY 


20. 00 




103835-06 


HEAD PLATE COVER DK GRAY 


23. 00 




103835-07 


HEAD PLATE COVER CREAM 


20. 00 




103835-08 


HEAD PLATE COVER CREAM 


20. 00 




103835-09 


HEAD PLATE COVER CREAM 


23. 00 




103836-01 


GLASS RETAINER 


. 15 




103836-02 


GLASS RETAINER 


. 15 




103837-01 


SHAFT 


2. 00 




103838-01 


COVER DOOR HINGE 


3. 00 




103838-02 


COVER DOOR HINGE BLACK 


3. 00 




103839-01 


SOUND BARRIER 


1 1 . 00 




103839-02 


SOUND BARRIER 


3. 50 




103840-01 


TAPE GUIDE SUPPORT 


3. 50 




103841-01 


BRACKET- 


8. 50 




103842-01 


POWER SUPPLY COVER 


2. 00 




103844-01 


HEAT SINK 


17. 00 




103846-01 


REEL HUB PRESSURE PLATE 


7. 00 




103847-01 


BAR 


5. 50 




103847-02 


CARD CAGE BAR 


23. 00 




103848-01 


SHIPPING PACK T9K 


43. 00 




103849-01 


SHIPPING FRAME T9K 


. 00 


REPL BY 100529-05 


103850-01 


TACH PULLEY 


12. 00 




103851-01 


CARD CAGE SUPPORT BAR 


17. 00 




103852-01 


HEAT SINK PLATE 


52. 00 




103853-01 


CARD CAGE END PLATE 


6. 00 
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a a a a a 




SUBSIDIARY' OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 



X 



X 

X 













LIST 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 








PRICE 


103855-01 


WRITE PROTECT ACTUATOR 






5. 00 


103856-01 


WRITE PROTECT BRACKET 






2. 50 


103858-01 


LENS CAP HOLDER 








2. 00 


103859-01 


GUARD 








6. 00 


103860-01 


AC MOTOR ASSY 








380. 00 


103861-01 


DECAL 








. 75 


103865-01 


BELT GUIDE COVER 








26. 00 


103865-02 


BELT GUIDE CLIP 








2. 00 


103865-03 


BELT GUIDE SPRING 








9. 50 


103883-01 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-02 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-03 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-04 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-05 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-06 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-07 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1, 020. 00 


103883-08 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-09 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-10 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-31 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1, 020. 00 


103883-37 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103883-38 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




i, 


020. 00 


103883-39 


PCBA TAPE CONTROL 


K 




1 , 


020. 00 


103888-01 


PCBA POWER SUPPLY 


G 




1 , 


220. 00 


103892-01 


POWER SUPPLY ASSY 


NON-UL 


1 , 


910. 00 


103895-01 


CAPSTAN MOTOR ASSY 






720. 00 


103896-01 


REEL MOTOR ASSY 








210. 00 


103897-01 


RATE GENERATOR 








155. 00 


103899-01 


MTR PULLEY 60HZ 0- 


-4000 


FT 




13. 00 


103899-02 


MTR PULLEY 60HZ 4- 


-8000 


FT 




48. 00 


103899-03 


MTR PULLEY 50HZ O 


-4000 


FT 




13. 00 


103899-04 


MTR PULLEY 50HZ 4- 


-8000 


FT 




67. 00 


103900-01 


BASE ASSY 








. 00 


103900-02 


BASE ASSY 








. 00 


103900-03 


BASE ASSY 








. 00 


103900-04 


BASE ASSY 








. 00 


103900-05 


BASE ASSY 








. 00 


103901-01 


BUFFER BOX ASSY 








330. 00 


103901-02 


BUFFER BOX ASSY 








355. 00 


103902-01 


TAPE GUIDE ASSY 








25. 00 


103903-01 


TRIM ASSY T9000 








520. 00 


103903-02 


TRIM ASSY T9000 








520. 00 


103903-03 


TRIM ASSY T9000 








285. 00 


103904-01 


INSTALLATION KIT 








48. 00 


103904-02 


INSTALLATION KIT 








64. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



SPECIFY VOLT/CORD 



60 HZ, 0-4K FT T9 
60 HZ, 4-8K FT T9 

50 HZ, 0—4K FT T9 
50 HZ, 4--8K FT T9 
PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 

PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 



GRAY 
BLACK 
DARK GRAY 
T9000 GRAY 
T9000 GRAY 
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SUBSOW* OF TOUMPH-AOEft 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE PART NUMBER DESCRIPTION 



LIST 

PRICE 



103904-03 


INSTALLATION 


KIT 


89. 00 


103908-01 


CONTROL 


ASSY 




215. 00 


103908-02 


CONTROL 


ASSY 


W/SELECT 


275. 00 


103908-03 


CONTROL 


ASSY 




240. 00 


103908-04 


CONTROL 


ASSY 


W/SELECT 


300. 00 



103908-05 


CONTROL ASSY 


W/SELECT 


265. 00 


103908-06 


CONTROL ASSY 


W/SELECT 


285. 00 


103908-07 


CONTROL ASSY 






230. 00 


103908-08 


CONTROL ASSY 


W/SELECT 


300. 00 


103908-09 


CONTROL ASSY 


W/SELECT 


285. 00 


103909-01 


MASTER CABLE 


ASSY 




190. 00 


103910-01 


WRITE PROTECT ASSY 




55. 00 


103911-01 


HEAD PLATE ASSY 




225. 00 


103911-02 


HEAD PLATE ASSY 




420. 00 


103912-01 


RUNNING TIME 


METER 


60HZ 


62. 00 


103912-02 


RUNNING TIME 


METER 


50HZ 


65. 00 


103915-01 


PCBA MTA II 






275. 00 


103915-02 


PCBA MTA II 






275. 00 


103915-03 


PCBA MTA II 






290. 00 


103915-04 


PCBA MTA II 






290. 00 



103919—01 

103919-02 

103919-03 

103919-04 

103919-05 

103919-06 

103919-07 

103919-08 

103919-09 

103919-10 

103919-1 1 
103919-12 
103919-13 
103919-14 
103919-15 

103921-01 
X 103923-01 

1 03929-0 i 
103930-01 
103930-02 

103935-01 

103936-01 

103936-02 

103936-03 

103936-04 



CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY- 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


II 


CABLE 


ASSY 


MTA 


1 1 


CABLE 


MTA 


II 




CABLE 


MTA 


II 




CABLE 


MTA 


II 





U BOLT 

POWER SUPPLY LABEL 
ADAPTER PLATE 
HIGH ALT 60HZ KIT 
HIGH ALT 50HZ KIT 

TERMINATOR KT NT A 
CABLE ASSY MTA II 
CABLE ASSY MTA II 
CABLE ASSY MTA II 
CABLE ASSY MTA II 



39. 00 
39. 00 
39. 00 
45. 00 
45. 00 

45. 00 
58. 00 
58. 00 
58. 00 
80. 00 

80. 00 
80. 00 
58. 00 
58. 00 
58. 00 

. 50 
. 50 
4. 50 
52. 00 
68 . 00 

II 14.00 

71. 00 
90. 00 
160. 00 
195. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

T9000 DARK GRAY 



BLACK 

BLACK 

BLACK 

DARK GRAY 



5FT 

5FT 

5FT 

10FT 

10FT 

10FT 

5/10/5FT 
5/10/5FT 
5/10/5FT 
10/10/ 1 OFT 

10/ 10/1 OFT 
10/10/ 10FT 
6 ' S " /6 ' 8 1 ' / 6 ' 8 !l 
6'8”/6 / S ,, /6 / 8" 
6 / 8"/6 / 8"/6 / 8" 



5FT T6* TS» T9 
10FT 

5/10/5FT T6, T8, T9 
10/10/10FT T6, 8, 9 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




103936-05 


MTA CABLE KIT 


160. 00 


10/5FT T1 




103936-06 


MIA CABLE KIT 


180. 00 


10/10FT Tl 




103936-07 


MTA CABLE KIT 


255. 00 


10/5/ 10/5FT Tl 




103936-08 


MTA CABLE KIT 


320. 00 


10/i0/10/i0FT Tl 




103936-09 


CABLE ASSY MTA II 


275. 00 


6 '8" /6 '8 u /6 '8“ 


111 


103937-01 


CARD CAGE END PLATE 


. 00 




III 


103937-02 


CARD CAGE END PLATE 


. 00 






103938-01 


RT HEAD COVER GRAY 


18. 00 






103938-02 


RT HEAD COVER BLACK 


18. 00 






103938-03 


RT HEAD COVER GOLD 


18. 00 






103938-04 


RT HEAD COVER BROWN 


14. 00 






103938-05 


RT HEAD COVER LT GREY 


17. 00 






103938-06 


RT HEAD COVER CREAM 


30. 00 






103939-01 


LF HEAD COVER GREY 


16. 00 






103939-02 


LF HEAD COVER BLACK 


16. 00 






103939-03 


LF HEAD COVER GOLD 


16. 00 






103939-04 


LF HEAD COVER BROWN 


16. 00 






103939-05 


L.F HEAD COVER LT GREY 


16. 00 






103939-06 


LF HEAD COVER CREAM 


28. 00 






103954-01 


CAUTION LABEL 


1.-50 




111 


103962-01 


HINGE PIN LOWER 


. 00 


T8 


211 


103963-01 


HINGE PIN UPPER 


. 00 


T8 




103966-01 


TAPE PATH DECAL 


2. 50 




222 


103972-01 


PC BA READ/WRITE 1500RPM 


. 00 


4400BPI D3K 


112 


103972-02 


PCD A READ/WRITE 2400RPM 


. 00 


4400BPI D3K 




103977-01 


PCB A TEMP & WRITE COMP 


145. 00 






103977-02 


PCB A TEMP & WRITE COMP 


145. 00 


3 MINUTE DELAY 


122 


103977-05 


PCBA TEMP & WRITE COMP 


. 00 


4400 BP I 1500 RPM 


ZZZ 


103977-06 


PCB A TEMP & WRITE COMP 


. 00 


4400 BP I 2400 RPM 


111 


103982-01 


CABLE ASSY 


. 00 




X 


103983-02 


PROGRAMMED IC 


5. 00 






103983-03 


PROGRAMMED IC 


8. 50 




X 


103983-04 


PROM 


. 00 


REPL BY 109380-01 




103985-01 


STIFFENER 


17. 00 




ZZZ 


103987-01 


PCBA REC/TRANS INTERFACE 


. 00 


NO DISCOUNT 


ZZZ 


103987-02 


PCBA REC/TRANS INTERFACE 


. 00 


NO DISCOUNT 


ZZZ 


103987-03 


PCBA REC/TRANS INTERFACE 


. 00 


NO DISCOUNT 




104007-01 


PCBA READ/WRITE KIT 


495. 00 


1500 RPM 




104007-02 


PCBA READ/WRITE KIT 


495. 00 


2400 RPM 




104025-01 


MAGNET FRAME 


155. 00 






104026-01 


CAM 


. 75 




X 


104026-02 


CAM 


1. 50 






104029-01 


POS TRANSDUCER SUPPORT 


24. 00 






104035-01 


FIXED COVER 


12. 00 






104036-01 


BAFFLE RIGHT SIDE 


21. 00 
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X X X X 




aUBSOMRVOF TRUMPH-ADUR 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



D 

D 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


104037-01 


BAFFLE LEFT SIDE 


17. 00 


104038-01 


INSTALLATION BRACKET 


1. 50 


104039-01 


STUD GUIDE 


2. 00 


104045-01 


PCB SUPPORT 


. 50 


104046-01 


STAND-OFF PIVOT 


. 50 


104047-01 


STAND-OFF LATCH 


. 50 


104048-01 


R/W ENCLOSURE CHASSIS 


43. 00 


104049-01 


R/W ENCLOSURE COVER 


23. 00 


104063-01 


POSITION TRANSDUCER FRAME 


14. 00 


104063-02 


POSITION TRANSDUCER BODY 


14. 00 


104066-01 


TERMINAL BRACKET 


3. 00 


104067-01 


CAM 2200 BP I 


. 00 


104067-02 


CAM 4400 DPI 


. 00 


104068-01 


LED HEATSINK 


3. 00 


104069-01 


LED CLAMP 


1. 50 


104070-01 


LOWER HEAD CLAMP 


. 25 


104071-01 


VIBRATION ISOLATOR 


14. 00 


104074-01 


HALF CLAMP UPPER 


3. 50 


104074-02 


HALF CLAMP LOWER 


4. 00 


104078-01 


BASE 


. 00 


104079-01 


STATOR 


. 00 


104083-01 


SECTOR TRANS SUPPORT 


26. 00 


104083-02 


SECTOR TRANS SUPPORT 


30. 00 


104085-01 


FILTER SEAL 


3. 00 


104089-02 


HUB 


105. 00 


104090-01 


AIR DIFFUSER 


4. 50 


104094-01 


SECTOR RING /Ol/ 


42. 00 


104094-08 


SECTOR RING /G8/ 


24. 00 


104094-12 


SECTOR RING /12/ 


62. 00 


104094-14 


SECTOR RING /14/ 


57. 00 


104094-16 


SECTOR RING /16/ 


25. GO 


104094-20 


SECTOR RING /20/ 


38. 00 


104094-24 


SECTOR RING /24/ 


24. 00 


104094-32 


SECTOR RING /32/ 


64. 00 


104094-48 


SECTOR RING /48/ 


36. 00 


104094-60 


SECTOR RING /60/ 


42. 00 


104094-64 


SECTOR RING /64/ 


72. 00 


104095-01 


AIR CONDENSOR 


22. 00 


104096-01 


CHASSIS 


180. 00 


104096-02 


CHASSIS 


155. 00 


104097-01 


PIVOTING COVER 


24. 00 


104101-01 


PRE FILTER 


1. 50 


104105-01 


MOTOR HOUSING 


135. 00 


104106-01 


SECTOR TRANSDUCER CLAMP 


2. 50 


104108-01 


DISK CLAMP RING 


6. 00 



REMARKS 



REPL BY 104026-01 
REPL BY 104026-02 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 
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SUBSOARy- of TRIUMPH ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


104109-01 


HOSE 


5. 00 


104113-01 


ACCENT PANEL WHT W/LOGO 


2. 00 


1041 i 3-02 


ACCENT PANEL WHT W./0 LOGO 


2. 00 


104113-03 


ACCENT PANEL WHT W/LOGO 


2. 50 


104113-04 


ACCENT PANEL WHT W/Q LOGO 


. 2. 50 


104116-01 


HEAT SINK 


18, 00 


104126-01 


CARRIAGE RESTRAINT 


3. 00 


104127-01 


FLEX STRIP 


. 00 


104128-01 


SECTOR TRANSDUCER KIT 


84. 00 


104128-02 


SECTOR TRANSDUCER KIT 


88. 00 


104134-01 


ARRAY PLUG 


4. 50 


104134-02 


ARRAY PLUG- 


3. 50 


104134-03 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104134-04 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104134-05 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104134-06 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104134-07 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104134-08 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104134-09 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104135-01 


PCBA LED ASSY 


18. 00 


104141-01 


PCBA CONTROL P3KN 


555. 00 


104141-02 


PCBA CONTROL P3KN > 


555. 00 


104171-01 


ARRAY PLUG 


7. 50 


104171-02 


ARRAY PLUG 


. 00 


104171-03 


ARRAY PLUG 


. 00 


104171-04 


ARRAY PLUG 


8. 50 


104172-02 


ARRAY PLUG 


6. 50 


104173-01 


ARRAY PLUG 


6. 00 


104173-02 


ARRAY PLUG 


5. 50 


104174-01 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104181-10 


ARRAY PLUG 


5. 00 


104181-21 


ARRAY PLUG 


5. 00 


104181-32 


ARRAY PLUG 


5. 00 


104181-43 


ARRAY PLUG 


5. 00 


104182-01 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104182-02 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104182-03 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104182-04 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104182-05 


ARRAY PLUG 


4. 50 


104182-06 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104182-07 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104182-08 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104182-09 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104182-10 


ARRAY PLUG 


3. 50 


104182-11 


ARRAY PLUG 


3. 50 



REMARKS 



REPL BY 102879-01 
D1K SINGLE 
D1K DUAL 



REPL BY 104171-04 
REPL BY 104171-04 
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9UBSDIAPVOFTRUMPH*AOL£n 



PERTEC 



CODE PART NUMBER 

104182-12 ARRAY 
104182-13 ARRAY 
104182-14 ARRAY 
104182-15 ARRAY 
104182-16 ARRAY 

104183-01 ARRAY 
104183-02 ARRAY 
104184-01 ARRAY 
104184-02 ARRAY 
104184-03 ARRAY 

104184-04 ARRAY 
104185-01 ARRAY 
104185-02 ARRAY 
104185-03 ARRAY 
104185-04 ARRAY 

104185-05 ARRAY 
104186-01 ARRAY 
104186-02 ARRAY 
104186-03 ARRAY 
104186-04 ARRAY 

104186-05 ARRAY 
104186-06 ARRAY 
104187-01 ARRAY 
104187-02 ARRAY 
104187-03 ARRAY 

104187-04 ARRAY 
104188-01 ARRAY 
104188-02 ARRAY 
104189-01 ARRAY 
104189-02 ARRAY 

104189-03 ARRAY 
104189-04 ARRAY 
104189-05 ARRAY 
104189-06 ARRAY 
104189-07 ARRAY 

104189-08 ARRAY 
104189-09 ARRAY 
104189-10 ARRAY 
104189-11 ARRAY 
104189-12 ARRAY 

104189-13 ARRAY 
104189-14 ARRAY 
104189-15 ARRAY 
104189-16 ARRAY 
104190-01 ARRAY 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DESCRIPTION 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 

PLUG 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 

PRICE REMARKS 

3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 

3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 

3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 

3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 

3. 50 

4. 00 
3. 50 
3. 50 

3. 50 

4. 50 

3. 50 

3. 50 

5. 50 

4. 50 
3. 50 

3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 

3. 50 
3. 50 
3. 50 

3. 50 

4. 50 

3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 50 
3. 00 
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PGRTSC 



SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 


104190-02 


ARRAY PLUG 


3. 50 




104190-03 


ARRAY PLUG- 


3. 50 




104190-04 


ARRAY PLUG 


3. 50 




104191-01 


ARRAY PLUG 


10. 00 




104192-01 


ARRAY PLUG 


4. 00 





104192-02 


ARRAY PLUG 




3. 50 




104192-03 


ARRAY PLUG 




4. 50 




104201-01 


STATIC DISCHARGE ASSY 


13. 00 




104203-01 


SLIDE ASSY 




28. 00 


D1400 


104203-02 


SLIDE ASSY 




97. 00 


D1400 


104208-01 


CARRIAGE ASSY 




425. 00 




104209-01 


MAGNET ASSY 




. 00 




104212-01 


FILTER 




42. 00 




104214-01 


READ/WRT ENCLOSURE 


ASSY 


165. 00 


D1400 


104214-02 


READ/WRT ENCLOSURE 


ASSY 


330. 00 


D1600 



104215-01 


BEZEL ASSY NO ACCENT PAN 


28. 00 


D1K 


SINGLE 


104215-02' 


BEZEL ASSY WITH LOGO 


44. 00 


D1K 


SINGLE 


104215-03 


BEZEL ASSY WITHOUT LOGO 


44. 00 


D1K 


SINGLE 


104217-01 


INSTALLATION KIT D1400 


56. 00 






104221-01 


PCB.A POSITION TRANSDUCER 


68. 00 






104226-01 


CABLE ASSY 


2. 50 






104226-02 


CABLE ASSY 


2. 50 






104226-03 


CABLE ASSY 


2. 50 






104238-01 


CABLE 


10. 00 






104241-01 


PCBA READ/WRITE 1500 RPM 


. 00 


REPL 


. BY 104007-01 



X 


104241-02 


PCBA READ/WRITE 2400 RPM 


. 00 


REPL BY 


104007-02 


X 


104246-01 


CABLE 


15. 00 


17 IN 




X 


104246-02 


CABLE 


17. 00 


18 IN 






104246-03 


CABLE 


11. 00 


32 IN 






104246-04 


CABLE 


9. 50 


5 IN 






104246-05 


CABLE 


9. 50 


4 IN 






104246-06 


CABLE 


9. 00 


3 IN 






104248-01 


POWER INPUT CABLE ASSY 


44. 00 








104256-01 


PCBA POSITION TRANSDUCER 


75. 00 








104288-01 


TERMINATOR KIT 


23. 00 


D1K 






104288-02 


TERMINATOR KIT 


23. 00 


D1K 






104288-03 


TERMINATOR KIT 


19. 00 


D1K 






104288-04 


TERMINATOR KIT 


20. 00 


D1K 






104288-05 


TERMINATOR KIT 


25. 00 


D1K 






104288-06 


TERMINATOR KIT 


26. 00 


D1K 






104291-01 


PCBA CONTROL D234 


550. 00 








104291-02 


PCBA CONTROL 


580. 00 






X 


104316-01 


POSIT. TRANSDUCER SUPPORT 


. 00 


REPL BY 


104064-01 




104317-01 


CARRIAGE WAY PLATE 


115. 00 








104317-02 


CARRIAGE WAY PLATE 


44. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




9UBSCUWOF tmjMPH-AOLEfl 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




104317-03 


CARRIAGE WAY PLATE 


115. 00 






104318-01 


SECTOR TRANSDUCER ASSY 


40. 00 




X 


104320-01 


SECTOR TRANSDUCER CLAMP 


. 00 


REPL BY 104128-01 




104323-01 


MOTOR /SPINDLE ASSY 


565. 00 




D 


104324-01 


POSITION TRANSDUCER ASSY 


. 00 


PERTEC DE PCn ONLY 


XD 


104331-01 


BASE 


. 00 


REPL BY 104078-01 


X 


104333-01 


SUPPORT 


00 


REPL BY 104128-01 


X 


104333-02 


SUPPORT 


. 00 


REPL BY 104128-02 




104343-01 


PHOTODIODE 


4. 00 




X 


104344-01 


LED 


. 00 


REPL BY 301-0055 


X 


104346-01 


CONNECTOR CLAMP 


. 50 


14 PIN IC SIZE 




104346-02 


CONNECTOR CLAMP 


. 50 


16 PIN IC SIZE 




104346-03 


CONNECTOR CLAMP 


. 50 


18 PIN IC SIZE 




104350-01 


RETICLE /FRAME ASSY 


150. 00 


D1K 




104351-01 


LENS /BODY ASSY 


99. 00 






104352—01 


CABLE INSULATOR 


8. 50 






104356-01 


POSITIONER SHAFT SHIM 


1 . 00 


.0015 




104356-02 


POSITIONER SHAFT SHIM 


1 . 00 


. 001 


X 


104371-01 


PC BA MOTOR DRIVER 


. 00 


REPL BY 104421-01 




104381-01 


PCD A SERVO 


490. 00 






104381-02 


PCBA SERVO 


490. 00 






104381-03 


PC BA SERVO 


490. 00 






104388-01 


ARRAY PLUG 


4. 00 






104388-02 


ARRAY PLUG 


4. 00 






104388-03 


ARRAY PLUG 


4. 00 






104388-04 


ARRAY PLUG 


4. 00 




N 


104391-01 


EMER UNLOAD BYPASS JUMPER 


4. 00 


NO DISCOUNT 




1 04392-0 i 


INTERFACE CABLE ASSY 


20. 00 


5FT 




104392-02 


INTERFACE CABLE ASSY 


20. 00 


5FT 




104392-03 


INTERFACE CABLE ASSY 


20. 00 


1 OFT 




104392-04 


INTERFACE CABLE ASSY 


20. 00 


1 OFT 




104392-05 


INTERFACE CABLE ASSY 


20. 00 


20FT 




104392-06 


INTERFACE CABLE ASSY 


20. 00 


2 OFT 


N 


104392-07 


INTERFACE CABLE ASSY 


16. 00 


NO DISCOUNT 5FT 


N 


104392-08 


INTERFACE CABLE ASSY 


16. 00 


NO DISCOUNT 5 FT 




104392-09 


ADAPTER CABLE ASSY 


27. 00 


LOFT 




104392-10 


ADAPTER CABLE ASSY 


27. 00 


10FT 




104392-11 


ADAPTER CABLE ASSY 


27. 00 


SOFT 




104392-12 


ADAPTER CABLE ASSY 


27. 00 


SOFT 




104392-13 


INTERFACE CABLE ASSY 


27. 00 


10FT/5FT 2 CONN 




104392-14 


INTERFACE CABLE ASSY 


27. 00 


10FT/5FT 2 CONN 




104392-15 


INTERFACE CABLE ASSY 


35. 00 


10FT/5FT 3 COMM 




104392-16 


INTERFACE CABLE ASSY 


35. 00 


10FT/5FT 3 CONN 




104392-17 


INTERFACE CABLE ASSY 


42. 00 


10FT/5FT/5FT/5FT 




104392-18 


INTERFACE CABLE ASSY 


42. 00 


10FT/5FT/5FT/5FT 
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SUBSIDIARY OF TRIUMPH -AtXER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




104392-19 


INTERFACE CABLE ASSY 


49. 00 




104392-20 


INTERFACE CABLE ASSY 


49. 00 


N 


104394-01 


PCBA INTERFACE ADAPTER 


56. 00 




104413-01 


FUSE COVER 


2. 50 




104414-01 


FUSE WARNING LABEL 


2. 50 




104421-01 


PCBA MOTOR DRIVER 2 


240. 00 


X 


104430-01 


POWER SUPPLY S1416 LO V 


. 00 


X 


104430-02 


POWER SUPPLY S1416 HI V 


. 00 


X 


104430-03 


POWER SUPPLY S1416 LO V 


. 00 


X 


104430-04 


POWER SUPPLY SI 41 6 HI V 


. 00 




104438-01 


INSTALLATION KIT-S1416 PS 


62. 00 




104441-01 


PCBA POWER SUPPLY 


580. 00 




104441-02 


PCBA POWER SUPPLY 


580. 00 




104450-01 


CABLE ASSY 


2. 50 




104450-02 


CABLE ASSY 


2. 50 




104450-03 


CABLE ASSY 


2. 50 


111 


104450-04 


CABLE ASSY 


. 00 




104451-01 


CABLE ASSY 


12. 00 




104452-01 


CABLE ASSY 


7. 00 




104453-01 


CABLE ASSY 


27. 00 




104455-01 


POWER INPUT CABLE ASSY 


80. 00 




104455-02 


POWER INPUT CABLE ASSY 


77. 00 




104466-01 


SHIPPING PACK D1000 


43. 00 




104467-01 


SHIP PACK S1416 


24. 00 


N 


104474-01 


VOICE COIL POL TESTER 


9. 50 


N 


104475-01 


HEAD SPACING TOOL-SINGLE 


13. 00 


N 


104475-02 


HEAD SPACING TOOL-DUAL 


17. 00 




104476-01 


RETICLE/SCALE SHIM . 001 


. 25 




104476-02 


RETICLE/SCALE SHIM . 005 


. 50 




104476-03 


RETICLE/SCALE SHIM . 003 


. 25 


N 


104477-01 


MOTOR ALIGNMENT TOOL 


43. 00 


N 


104478-01 


RETICLE ALIGNMENT TOOL 


28. 00 


X 


104500-01 


SENSOR/RECEIVER ASSY 


.00 


X 


104500-02 


SENSOR /RECEIVER ASSY 


. 00 




104501-01 


SCALE ASSY-100 TP I 


73. 00 


X 


104501-02 


SCALE ASSY-200 TP I 


. 00 




104501-03 


SCALE ASSY-200 TP I 


^72. 00 




104502-01 


SPRING CLAMP 


. 75 


X 


104503-01 


CARTRIDGE ADAPTER ASSY 


725. 00 


X 


104503-02 


CARTRIDGE ADAPTER ASSY 


725. 00 




104503-03 


CARTRIDGE ADAPTER ASSY 


385. 00 


X 


104503-04 


CARTRIDGE ADAPTER ASSY 


. 00 




104503-06 


CARTRIDGE ADAPTER ASSY 


415. 00 




104504-01 


BRACKET 


. 25 


D 


104507-01 


BASE MECH 


. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

10FT/5FT/5FT/5FT 
1 OFT / 5FT / 5FT / 5FT 
NO DISCOUNT 



REPL BY 107580-XX 
REPL BY 107 580— XX 
REPL BY 107580— XX 
REPL BY 1075S0-XX 



VOICE COIL GND 
R/W PCBA GND D1400 

CONT PCBA GND 
R/W PCBA GND D160G 
CONT/TO SERVO 
CONT/TO DRIVER 
DC POWER 

POWER SUPPLY SIDE 
CHASSIS SIDE 



NO DISCOUNT 

NO DISCOUNT 
NO DISCOUNT 



NO DISCOUNT 
NO DISCOUNT 
REPL BY 104514-04 
REPL BY 104514-03 



REPL BY 104501-03 
D3 EXT 



REPL BY 104503-06 



PERTEC DEPOT ONLY 




SUBSIDIARY OF TRKJMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




104509-01 


RECEIVER ASSY 


220. 00 




X 


104510-01 


SHIPPING PACK D3K 


96. 00 


OBSOLETED ECN/2G84 


XD 


104511-01 


BASE ASSY FL 100 TP I 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


XD 


104511-02 


BASE ASSY FL 200 TP I 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


XD 


104511-03 


BASE ASSY TL iOO TP I 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


XD 


104511-04 


BASE ASSY TL 200 TP I 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


III 


10451.1-06 


BASE ASSY TL 4400BPI HLP 


. 00 




XD 


104511-07 


BASE ASSY FL 200 TP I 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


X 


104512-01 


FLEX STRIP ASSY 


. 00 


REPL BY 104512-02 




104512-02 


FLEX STRIP ASSY 


72. 00 




X 


104514-01 


POSITION TRANSDUCER ASSY 


. 00 


REPL BY 104514-04 


X 


104514-02 


POSITION TRANSDUCER ASSY 


. 00 


REPL BY 1 045 3 4—03 




104514-03 


POSITION TRANSDUCER ASSY 


185. 00 


200TPI GOLD PIN 




104514-04 


POSIT IONN TRANSDUCER ASSY 


190. 00 


100TPI GOLD PIN 


X 


104515-01 


VOICE COIL ASSY 


. 00 


REPL BY 103696-01 




104516-01 


THERMISTOR HEAT SINK 


. 50 






104517-01 


VELOCITY TRAMS CLAMP 


1. 50 




X 


104518-01 


THERMISTOR ASSY 


. 00 


REPL BY 104518-02 




104518-02 


THERMISTOR ASSY- 


29. 00 


GOLD PIN 




104520-01 


VELOCITY TRANS SHIELD 


9. 50 






104533-01 


LINE VOLTAGE PLUG-9 5 VAC 


4. 00 






104533-02 


LINE VOLTAGE PLUG- 100 VAC 


4. 00 






104533-03 


LINE VOLTAGE PLUG-110VAC 


4. 00 






104533-04 


LINE VOLTAGE PLUG-1 1 5 VAC 


4. 00 






104533-05 


L I NE VOL T AGE P LUG- 1 2 5 VAC 


4. 00 






104533-06 


LINE VOLTAGE PLUG-1 90VAC 


4. 00 






104533-07 


LINE VOLTAGE PLUG-200VAC 


4. 00 






104533-08 


LINE VOLTAGE P LUG-2 10VAC 


4. 00 






104533-09 


LINE VOLTAGE PLUG-2 15V AC 


4. 00 






104533-10 


LINE VOLTAGE PLUG-220VAC 


4. 00 






104533-1 1 


LINE VOLTAGE PLUG-225VAC 


4. 00 






104533-12 


LINE VOLTAGE PLUG-230VAC 


4. 00 






104533-13 


LINE VOLTAGE PLUG -235V AC 


4. 00 






104533-14 


LINE VOLTAGE PLUG— 240VAC- 


4. 00 






104533-15 


LINE VOLTAGE PLUG-250VAC 


4. 00 






104536-01 


LABEL 


1. 00 






104537-01 


POWER COVER 


13. 00 






104538-01 


LABEL 9TR ACK-800CP I 


. 25 






104538-02 


LABEL 9TR ACK- 1 600CP I 


. 25 






104538-03 


LABEL 7TRACK-200CPI 


. 25 






104538-04 


LABEL 7 T R ACK - 556CP I 


. 25 






104538-05 


LABEL 7TRACK-800CP I 


. 25 






104541-01 


CAUTION LABEL 


. 25 






104543-01 


VELOCITY TRANSDUCER CLAMP 


8. 00 






104544-01 


GROUND STRAP 


11. 00 
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SUBSIDIARY OF 


jgjj PERTEC 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




DATE: JULY 1, 1982 


TRIUMPH- ADLER 








LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


104551-01 


PCBA READ/WRITE 1500RPM 


920. 00 


D1600 


X 


104551-02 


PCBA READ/WRITE 2400RPM 


930. 00 


D1600 


X 


104554-01 


COVER 


. 00 


REPL BY 104631-01 




104575-01 


PCBA POWER SUPPLY G1 


660. 00 






104579-01 


POWER SUPPLY ASSY U2 3 


. , 000. 00 


SPECIFY VOLT/CORD 




104580-01 


TRANSFORMER ASSY T9K UL 


230. 00 






104580-02 


TRANSFORMER ASSY FT9 


230. 00 






104581-01 


DRIVE MOTOR ASSY U2 


195. 00 






104586-01 


LINE VOLTAGE PLUG 95VAC 


4. 00 






104586-02 


LINE VOLTAGE PLUG 105VAC 


4. 00 






104586-03 


LINE VOLTAGE PLUG 1 1 5VAC 


4. 00 






104586-04 


LINE VOLTAGE PLUG 125VAC 


4. 00 






104586-05 


LINE VOLTAGE PLUG 190VAC 


4. 00 






104586-06 


LINE VOLTAGE PLUG 200VAC 


4. 00 






104586-07 


LINE VOLTAGE PLUG 210VAC 


4. 00 






104586-08 


LINE VOLTAGE PLUG 220VAC 


4. 00 






104586-09 


LINE VOLTAGE PLUG 230VAC 


4. 00 






104586-10 


LINE VOLTAGE PLUG 240V AC 


4. 00 






104586-11 


LINE VOLTAGE PLUG 250VAC 


4. 00 






104587-01 


DRIVE MOTOR PLUG ASSY 


7. 00 


DOMESTIC 




104587-02 


DRIVE MOTOR PLUG ASSY 


7. 00 


FOREIGN 


X 


104594-01 


POWER SUPPLY COVER 


52. 00 






104596-01 


PANEL 


64. 00 




X 


1 04606—0 1 


FIXED DISK COVER ADAPTER 


5. 50 






104607-01 


CARD GUIDE 


1. 50 






104611-01 


CLAMP 


2. 00 






104612-01 


HEAD CONNECTOR CLAMP 


13. 00 






104613-01 


POWER SWITCH CABLE ASSY 


66. 00 






104616-01 


SWITCH PANEL COVER 


3. 50 






104616-02 


SWITCH PANEL COVER 


9. 50 


BLUE 




104616-03 


SWITCH PANEL COVER 


9. 00 


BROWN 




104616-04 


SWITCH PANEL COVER 


12. 00 


BLACK 




104616-76 


SWITCH PANEL COVER 


31. 00 


GRAY WHITE 


X 


104621-01 


MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 


. 00 


REPL BY 104621-06 


X 


104621-02 


MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 


. 00 


REPL BY 104621-07 


X 


104621-03 


MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 


. 00 


REPL BY 104621-06 


X 


104621-04 


MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 


. 00 


REPL BY 104621-07 


X 


104621-05 


MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 


. 00 


REPL BY 104621-06 




104621-06 


MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 


53. 00 


LOWER 




104621-07 


MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 


53. 00 


UPPER 




104621-08 


MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 


55. 00 


LOWER GOLD PIN 




104621-09 


MAGNETIC TRANSDUCER ASSY 


55. 00 


UPPER GOLD PIN 




104626-01 


CLAMP PLATE 


14. 00 






104627-01 


SHIM 


. 50 






104628-01 


COUNTERWEIGHT W/KNOB 


4. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 



SUBSIDIARY OF TIHJMPM-AOLER 


SPARE PARTS LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


X 


104629-01 


BAFFLE 


. GO 




104631-01 


BRUSH COVER ASSY 


27. 00 




104632-01 


BLOWER DISCHARGE COVER 


12. 00 


X 


104636-01 


PCBA LOGIC 


. 00 


X 


104641-01 


PCD A LOGIC DIABLO 


. 00 


X 


1 0464 1 —02 


PCBA LOGIC DIABLO 


. 00 


X 


1 0464 1 —06 


PCBA LOGIC DIABLO 


. 00 




104643-01 


ANGLE BRACKET 


3. 50 




104652-01 


INTAKE COVER 


30. 00 




104653-01 


ACCESS COVER 


2. 50 




104658-09 


POWER SUPPLY ASSY IEC/VDE 


645. 00 




104658-10 


POWER SUPPLY ASSY IEC/VDE 


425. 00 




104668-01 


DRIVE MOTOR ASSY IEC/VDE 


160. 00 




104669-01 


CARTRIDGE PROTECTING PIN 


31. 00 


X 


104677-01 


TRIM KIT ASSY 


875. 00 


X 


104678-01 


OVERLAY-GREY 


180. 00 


X 


104679-01 


HIGH INERTIA GUIDE ROLLER 


105. 00 


X 


104680-01 


ROLLER GUIDE 


4. 50 


X 


104681-01 


SHOULDER BUSHING 


46. 00 




104685-01 


BRUSH DELETION KIT 


9. 50 




104691-01 


PCBA AUXILIARY II 


380. 00 




104700-01 


48V CONVERTER ASSY 


1, 530. 00 




104700-11 


48V CONVERTER ASSY 


1, 510. 00 




104700-21 


48V CONVERTER ASSY 


1, 480. 00 




104700-31 


48V CONVERTER ASSY 


1, 530. 00 




104702-01 


48V CONVERTER ASSY 


1.. 370. 00 




104702-02 


48V CONVERTER ASSY 


1, 330. 00 




104702-11 


48 V CONVERTER ASSY 


1, 390. 00 




104702-12 


48V CONVERTER ASSY 


1, 390. 00 




104702-21 


48V CONVERTER ASSY 


1, 390. 00 




104702-22 


48V CONVERTER ASSY 


1, 390. 00 




104705-01 


REGULATOR ASSY 48V 


575. 00 




104705-02 


REGULATOR ASSY 48V 


420. 00 




104708-01 


CHASSIS SIDE 


62. 00 




104709-01 


CABLE ASSY CGNV TO TC Bi 


140. 00 




104710-01 


BRACKET- 


23. 00 




104711-01 


LEVELING BLOCK 


17. 00 




104712-01 


GUIDE PIN 


5. 00 




104715-01 


SHIPPING KIT T9K BLK DEC 


140. 00 




104721-31 


PCBA DATA K2 12 5 IPS 


1. 020. 00 




1 04721-33 


PCBA DATA K.2 25 IPS 


1, 020. 00 




104721-34 


PCBA DATA K2 37. 5 IPS 


1, 020. 00 




104721-35 


PCBA DATA K2 


1, 020. 00 




104721-36 


PCBA DATA K2 45 IPS 


1, 020. 00 




104721-38 


PCBA DATA K2 75 IPS MTA 


1, 020. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

REPL BY 108 120-01 



REPL BY 109124-02 
REPL BY 109124-02 

REPL BY 109124-02 
REPL BY 109124-02 



BASIC 

GROUND ISOLATION 
D3 DIE CAST 
D3 DIE CAST 
T8A 



D3000 

GCR 

TS & FORMATTER 
T8 & FORMATTER 
T8 & FORMATTER 
T8 & FORMATTER 

T7 & FORMATTER 
T7 $< FORMATTER 
T7 S< FORMATTER 
T7 & FORMATTER 
T7 & FORMATTER 

T7 & FORMATTER 
BF 



FOR 48V CONVERTER 
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XX X X X X X X X X X X X X 




SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 

X 



X 

III 

X 







LIST 






PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


104721-39 


PCBA DATA K2 


. 00 


REPL BY 


104721-40 


104721-40 


PCBA DATA K2 75 IPS 


1 , 020. 00 






104721-41 


PCBA DATA K-2 25 IPS 


1, 020. 00 






104726-01 


PCBA PE/NRZI WRITE 2 12.5 


495. 00 






104726-02 


PCBA PE/NRZI WRITE 2 18.7 


495. 00 






104726-03 


PCBA PE/NRZI WRITE 2 25 


495. 00 






104726-04 


PCBA PE/NRZI WRITE 2 37. 5 


495. 00 






104726-05 


PCBA PE/NRZI WRITE 2 45 


495. 00 






104726-06 


PCBA PE/NRZI WRITE 2 75 


495. 00 






104726-07 


PCBA PE/NRZI WRITE 2 75 


495. 00 






104726-95 


CABLE ASSY-WRITE 2 


13. 00 






104731-01 


PCBA 7TK AMP 12. 5 IPS 


650. 00 






104731-02 


PCBA 7TK AMP 18. 75 IPS 


650. 00 






104731-03 


PCBA 7TK AMP 25 IPS 


650. 00 






104731-04 


PCBA 7TK AMP 37. 5 IPS 


650. 00 






104731-05 


PCBA 7TK AMP 45 IPS 


650. 00 






104731-06 


PCBA 7TK AMP 75 IPS 


650. 00 






104746-01 


PCBA CONTROL M 


. 00 


REPL BY 


106876-01 


104746-02 


PCBA CONTROL M 


. 00 


REPL BY 


106876-02 


104746-03 


PCBA CONTROL M 


. 00 


REPL BY 


106876-03 


104746-11 


PCBA CONTROL M 


. 00 


REPL BY 


106876-11 


104746-12 


PCBA CONTROL M 


. 00 


REPL BY 


i 06876- 12 


104746-13 


PCBA CONTROL M 


. 00 


REPL BY 


106876-13 


104746-21 


PCBA CONTROL M 


. 00 


REPL BY 


106876-21 


104751-01 


PCBA REEL SERVO 


. 00 


REPL BY 


106926-01 


104755-01 


HEATSINK 


120. 00 






104756-01 


REEL SERVO INSULATOR 


16. 00 






104758-01 


PCBA CAPSTAN/REGULATOR 


780. 00 






104758-02 


PCBA CAPSTAN/REGULATOR 


780. 00 


6250 BP I 




104762-01 


HEATSINK 


71. 00 






104763-01 


CAPSTAN SERVO INSULATOR 


7. 50 






104769-01 


POWER CORD ADAPTER PLATE 


1. 50 






104770-01 


POWER CORD ASSY 


18. 00 


95-125V 


50/60HZ 


104770-02 


POWER CORD ASSY EUROPEAN 


25. 00 


190-2 50V 


50HZ 


104770-03 


POWER CORD ASSY DOMESTIC 


18. 00 


190-250V 


60HZ 


104770-04 


POWER CORD ASSY FORMATTER 


17. 00 


95— 1 25V 


50/60HZ 


104770-05 


POWER CORD ASSY FORMATTER 


24. 00 


190-250V 


50HZ 


104770-06 


POWER CORD ASSY FORMATTER 


17. 00 


i90-250V 


60H2 


104777-01 


PULLEY 


. 00 


REPL BY 


102595-01 


1 04786-01 


VELOCITY TRANSDUCER ASSY 


. 00 


REPL BY 


109130-01 


104786-90 


VELOCITY TRANSDUCER ASSY 


. 00 


REPL BY 


109130-01 


104795-01 


LOL CABLE ASSY 


6. 50 






104796-01 


HINGE BLOCK CASTING 


9. 00 






104796-03 


DOOR HINGE BLOCK TOP 


18. 00 


BLACK 




104796-04 


DOOR HINGE BLOCK BOTTOM 


18. 00 


BLACK 
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9UB901AAV QF TWAJMPHAOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




104796-05 


DOOR HINGE BLOCK TOP 


18. 00 




104796-06 


DOOR HINGE BLOCK BOTTOM 


18. 00 




104796-07 


DOOR HINGE BLOCK TOP 


18. 00 




104796-08 


DOOR HINGE BLOCK BOTTOM 


18. 00 




104796-09 


DOOR HINGE BLOCK TOP 


18. 00 




104796-10 


DOOR HINGE BLOCK BOTTOM 


18. 00 




104796-11 


DOOR HINGE BLOCK TOP 


18. 00 




104796-12 


DOOR HINGE BLOCK BOTTOM 


18. 00 




104796-13 


HINGE BLOCK TOP 


18. 00 




104796-14 


HINGE BLOCK BOTTOM 


18. 00 




104796-15 


DOOR HINGE BLOCK TOP 


18. 00 




104796-16 


DOOR HINGE BLOCK BOTTOM 


18. 00 


R 


104797-01 


SPARES KIT DEC TU45 


5/ 810. 00 


R 


104797-02 


SPARES KIT DEC TU45 U2 


6, 560. 00 


R 


104797-03 


SPARES KIT DEC TU45 U2 


6/ 410. 00 




104798-01 


HINGE 


8. 00 




104806-01 


PCBA DATA L 75 IPS 


895. 00 




104806-03 


P C B A DATA L. 125 IPS 


895. 00 




104811-01 


PCBA WRITE 75 IPS 


505. 00 




104811-02 


PCBA WRITE 100 IPS 


505. 00 




104811-03 


PCBA WRITE 125 IPS 


505. 00 




104816-01 


PCBA 9TRK PRE-AMP 75 IPS 


385. 00 




104816-02 


PCBA 9TRK PRE-AMP 100 IPS 


385. 00 




104816-03 


PCBA 9TRK PRE-AMP 125 IPS 


385. 00 




104829-01 


MT A II SELECT PLUG SLTOO 


6. 50 




104829-02 


MTA II SELECT PLUG SLT01 


6. 50 


N 


104830-01 


TIP REFLECTOR ADJ. TOOL 


17. 00 




104834-01 


DOOR HINGE SPACER 


. 75 




104835-01 


BRACKET 


4. 50 


N 


104839-01 


HEAD INSTALLATION TOOL 


42. 00 




104840-01 


PCBA CABLE CONNECTOR 


21. 00 




104850-01 


PCBA BUFFER POWER SUPPLY 


330. 00 




104851-01 


BUFFER P/S ASSY 


765. 00 




104853-01 


REAR HEATSINK ASSY 


315. 00 


D 


104856-01 


TAPE DECK ASSY 


. 00 


D 


104356-02 


TAPE DECK ASSY 


. 00 


D 


104856-03 


TAPE DECK ASSY 


. 00 




104866-01 


POWER SUPPLY BRACKET 


9. 50 




104866-02 


POWER SUPPLY BRACKET 


9. 50 




104867-01 


POWER CORD ADAPTER * 


. 75 




104876-01 


ADAPTER PLATE 


5. 50 




104878-01 


END PLATE 


9. 50 


X 


104879-01 


CARD STOP BRACKET 


5. 50 




104880-01 


ADAPTER BRACKET 


2. 50 


X 


i04881-0i 


CARD STOP BRACKET 


6. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

GREY- 

GREY 

GOLD 

GOLD 

DK BROWN 

DK BROWN 
BROWN 
BROWN 
LT GRAY 
LT GRAY 

CREAM 

CREAM 

RESTRICTED 
RESTRICTED 
RESTRICTED K2 ELEC 



NO DISCOUNT 



NO DISCOUNT 



SPECIFY VOLT/CORD 

PERTEC DEPOT ONLY 

PER TEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 





PERTEC 


SPARES ADMINISTRATION 




SUBSCKARV OF TRIUMPH -ADLER 




SPARE PARTS LIST 


DATE: JULY 1, 1982 



LIST 

CODE PART NUMBER DESCRIPTION PRICE REMARKS 



X 


104881-02 


CARD STOP BRACKET 


6. 00 






104882-01 


END PLATE CARD CAGE 


13. 00 






104882-02 


END PLATE CARD CAGE 


10. 00 






104883-01 


POWER REG BRACKET 


14. 00 






104884-01 


STANDOFF 1.88" 


1. 50 


p j7 




104884-02 


STANDOFF 1. 50" 


2. 00 


FT7 




104886-01 


STANDOFF 


2. 00 






104887-01 


STANDOFF 


2. 00 






104888-01 


STIFFENER 


1. 00 






104891-31 


PCBA LOGIC /5V TIMER/ 


1, 070. 00 






104893-01 


PCBA DISK FORMATTER 


1, 020. 00 






104905-02 


SHIELD 


25. 00 






104908-01 


PHOTO TAB SENSOR ASSY 


. 00 


USE 100807-01 




104908-02 


PHOTO TAB SENSOR ASSY 


. 00 


USE 102320-01 




104908-03 


PHOTO TAB SENSOR ASSY 


. 00 


USE 102320-02 




104911-01 


PCBA DISK FORMATTER 


1. 590. 00 




X 


104946-01 


PCBA INTERCONNECT D 


. 00 


REPL BY 107298-01 


X 


104951-01 


PCBA INTERCONNECT F 


. 00 


REPL BY 106936-01 


N 


104963-01 


PCBA SELF TEST BOARD 


225. 00 


NO DISCOUNT 


R 


104975-01 


BURROUGHS SINGLE BAY CAB. 


1, 720. 00 


RESTRICTED 


R 


104975-90 


BURROUGHS CAB. SHIP. KIT 


50. 00 


RESTRICTED 


R 


104976-01 


BURROUGHS DOUBLE BAY CAB. 


2, 490. 00 


RESTRICTED 




104977-01 


POWER PANEL 


54. 00 






104978-01 


COVER TERMINAL BLOCK 


3. 00 






104979-01 


POWER PANEL ASSY 


230. 00 






104985-01 


SENSOR REFLECTOR W/HDWARE 


4. 00 






104987-01 


CABLE ASSY 


27. 00 






104987-02 


CABLE ASSY 


27. 00 






104990-01 


48VDC POWER SUPPLY COVER 


30. 00 






104991-01 


SHIPPING BRACKET 


8. 00 






104992-01 


CABLE BRACKET 


11. 00 




ZZZ 


104995-01 


ID LABEL 


. 00 




ZZZ 


104995-02 


ID LABEL 


. 00 




ZZZ 


105001-01 


LEAF SPRING 


. 00 




ZZZ 


105002-01 


YOKE ASSY 


. 00 




ZZZ 


105003-01 


YOKE ASSY 


. 00 




ZZZ 


105005-01 


ADJ BL.K 


. 00 




ZZZ 


105006-01 


HOUSING ASSY 


. 00 




ZZZ 


105007-01 


LOADED ROLLER ASSY 


. 00 




ZZZ 


105008-90 


P/S FRNT PNL ASSY 


. 00 




ZZZ 


105014-01 


CARRIAGE ASSY 


. 00 




ZZZ 


105015-01 


BRACKET 


. 00 




ZZZ 


105018-01 


BELT COVER 


. 00 




ZZZ 


105019-01 


BRACKET 


. 00 




ZZZ 


105020-01 


CONNECTOR CLAMP 


. 00 





PAGE 78 




&JBSOARV Of TRIUMPH- ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1 , 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


111 


105035-01 


LOAD ARM 


. 00 


111 


105035-02 


LOAD ARM 


. 00 


111 


105035-03 


LOAD ARM 


. 00 


111 


105035-04 


LOAD ARM 


. 00 


111 


105036-01 


LOAD ROD 


. 00 


111 


105036-02 


LOAD ROD 


. 00 


111 


105038-01 


TAPE CLAMP 


. 00 


111 


105039-01 


TAPE TENSION BLOCK 


. 00 


111 


105043-01 


AIR PASS COVER 


. 00 


111 


105044-01 


SET SCREW 


. 00 


111 


105045-01 


ADJUSTMENT PLATE 


. 00 


111 


105046-01 


HEAD CLAMP 


00 


111 


105047-02 


LOAD PLATE 


. 00 


111 


105051-01 


LOAD TOGGLE 


. 00 


111 


105052-01 


GUIDE PIN 


. 00 


111 


105054-01 


SPRING KEEPER 


. 00 


111 


105055-01 


SWITCH BRACKET 


. 00 


111 


105056-08 


PULLEY 


. 00 


111 


105056-10 


PULLEY 


. 00 


111 


105056-12 


PULLEY 


. 00 


111 


105057-01 


SWITCH PLATE 


. 00 


111 


105058-02 


SWITCH INSERT 


. 00 


111 


105058-10 


SWITCH INSERT 


. 00 


111 


105058-11 


SWITCH INSERT 


. 00 


111 


105058-12 


SWITCH INSERT 


. 00 


111 


105058-13 


SWITCH INSERT 


. 00 


111 


105058-14 


SWITCH INSERT 


. 00 


111 


105058-15 


SWITCH INSERT 


. 00 


111 


105059-01 


AIR DUCT 


. 00 


111 


105064-01 


AIR PASS COVER 


. 00 


111 


105066-01 


DOOR OPENER 


. 00 


111 


105067-01 


DOOR OPENER BRACKET 


. 00 


111 


105067-02 


DOOR OPENER BRACKET 


. 00 


111 


105067-03 


DOOR OPENER BRACKET 


. 00 


111 


105069-01 


HEAD ADAPTER 


. 00 


in 


105070-01 


POSITIONER ASSY 


. 00 


in 


105070-02 


POSITIONER ASSY 


. 00 


in 


105077-01 


SPRING 


. 00 


in 


105078-01 


CARRIAGE STOP 


. 00 


in 


105081-01 


SWITCH BRACKET 


. 00 


in 


105083-01 


SCREW 


. 00 


in 


105085-01 


BRACKET 


. 00 


in 


105087-01 


HEAD LOADING ARM 


.00 


in 


105088-02 


MOTOR MOUNT 


. 00 


in 


105091-01 


DRUM CLAMP 


. 00 



REMARKS 



REPL BY 105070-01 
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PERTEC 



SUBSIDIARY OF TR*JMPH-A£XER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


112 


105092-01 


BRACKET 


. 00 


222 


105093-01 


BLOWER GASKET 


. 00 


222 


105094-01 


GASKET 


. 00 


222 


105095-01 


MOUNTING PLATE 


. 00 


222 


105096-01 


TAPE 


. 00 


221 


105097-04 


TAPE DRUM 


. 00 


122 


105098-01 


TAPE CLAMP 


. 00 


222 


105H0-01 


MOTOR SPACER 


. 00 


222 


105112-01 


SUPPORT PLATE 


. 00 


222 


105113-01 


VIB DAMPER 


. 00 


121 


105114-01 


BASE PLATE 


. 00 


212 


105115-01 


BEARING SHAFT 
POST X 


. 00 


121 


105116-01 


. 00 


222 


105151-01 


ROLLER SHAFT 


. 00 


222 


105152-02 


PIVOT PIN 


. 00 


221 


105152-03 


BEARING 


. 00 


212 


105159-02 


GASKET 


. 00 


222 


105159-03 


GASKET 


. 00 


121 


105159-04 


GASKET 


. 00 


222 


105163-03 


SWITCH INSERT 


. 00 


222 


105163-04 


SWITCH INSERT 


. 00 


222 


105163-05 


SWITCH INSERT 


. 00 


221 


105163-06 


SWITCH INSERT 


. 00 


122 


105163-07 


SWITCH INSERT 


. 00 


122 


105165-01 


KEEPER 


. 00 


212 


105171-01 


SECTOR ASSY 


. 00 


222 


105185-01 


CLAMP 


. 00 


111 


105186-01 


SUPPORT PLATE 


. 00 


222 


105187-01 


BRACKET 


. 00 


122 


105188-01 


CAM 


. 00 


222 


105189-01 


BRACKET ASSY 


. 00 


122 


105193-01 


PCBA EAMP 


. 00 


222 


105196-03 


PCBA PKDT 


. 00 


222 


105197-01 


PCBA DDBD 


. 00 


222 


105198-01 


PCBA PCDT 


. 00 


222 


105208-01 


CRASH STOP BRACKET 


. 00 


222 


105209-01 


SPRING 


. 00 


222 


105210-01 


SUPPORT CAP 


. 00 


221 


105212-01 


SPRING 


. 00 


212 


105212-02 


SPRING 


. 00 


222 


105215-01 


STOP 


. 00 


222 


105230-05 


ELEC MOD ASSY 


. 00 


221 


105230-09 


ELEC MOD ASSY 


. 00 


221 


105237-01 


GASKET 


. 00 


221 


105243-01 


KEEPER 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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SUBSIDIARY OF TRUMPH AOLEA 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



PERTEC 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


III 


105244-01 


AIRPOT ADJ BRACKET 


. 00 


111 


105244-02 


AIRPOT ADJ BRACKET 


. 00 


111 


105246-03 


SPRING 


. 00 


111 


105246-04 


SPRING 


. 00 


111 


105247-01 


MOUNTING BRACKET 


. 00 


111 


105248-01 


COVER 


. 00 


111 


105250-01 


MODULE BRACKET 


. 00 


111 


105250-02 


MODULE BRACKET 


. 00 


111 


105251-01 


PLATE 


. 00 


111 


105252-01 


PLATE 


. 00 


111 


105254-01 


WASHER 


. 00 


111 


105254-02 


WASHER 


. 00 


111 


105257-03 


HQ BLK 


. 00 


111 


105257-04 


HG BLK 


. 00 


111 


105258-01 


HINGE BLOCK 


. 00 


111 


105258-02 


HINGE BLOCK 


. 00 


111 


105259-01 


NUT PLATE 


. 00 


111 


105260-01 


CARD SHIELD 


. 00 


111 


105264-01 


RAIL BAR 


. 00 


111 


105270-01 


LOCK BRACKET 


. 00 


111 


105271-01 


LOCK STUD 


. 00 


111 


105272-01 


LOCK LINK 


. 00 


111 


105273-01 


SPACER 


. 00 


111 


105273-02 


SPACER 


. 00 


111 


105274-01 


SPACER 


. 00 


111 


105274-02 


SPACER TUBE 


. 00 


111 


105275-01 


LOCK ASSY 


. 00 


111 


105277-01 


BRACKET- 


. 00 


111 


105282-01 


CARTRIDGE HOUSING 


. 00 


111 


105284-01 


BUSHING 


. 00 


111 


105286-01 


SPRING 


. 00 


111 


105292-01 


SPACER 


. 00 


111 


105316-01 


LATCH 


. 00 


111 


105320-01 


SPINDLE ASSY 


. 00 


111 


105320-02 


SPINDLE ASSY 


. 00 


111 


105325-02 


MOTOR MOUNTING PLATE 


. 00 


111 


105327-01 


SPACER 


. 00 


111 


105327-02 


SPACER 


. 00 


111 


105328-02 


SIDE FRAME 


. 00 


111 


105329-03 


INTERCON CABLE 


. 00 


111 


105329-04 


INTERCON CABLE 


. 00 


111 


105329-05 


INTERCABLE ASSY 


. 00 


111 


105329-06 


INTERCABLE ASSY 


. 00 


111 


105330-02 


LIGHT MOUNT 


. 00 


111 


105331-01 


AIR DUCT BASE 


. 00 



REMARKS 



REPL BY 1 06054-01 
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SUBSOARY OF TRIUMPH - ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


111 


105333-01 


AIRDUCT 




. 00 


111 


105336-01 


PCBA INTA 




. 00 


111 


105336-02 


PCBA INTA 




. 00 


111 


105339-01 


PCBA PSDT 




. 00 


111 


105342-01 


PANEL 




. 00 


111 


105342-02 


PANEL 




. 00 


111 


105343-02 


PIVOT BLOCK 




. 00 


111 


105343-03 


PIVOT BLOCK 




. 00 


111 


105345-01 


SPACER 




. 00 


111 


105346-01 


CABLE CLAMP 




. 00 


111 


105346-02 


CABLE CLAMP 




. 00 


111 


105346-04 


CABLE CLAMP 




. 00 


111 


105346-05 


CABLE CLAMP 




. 00 


111 


105346-06 


CABLE CLAMP 




. 00 


111 


105347-01 


INSULATOR 




. 00 


111 


105349-01 


NAMEPLATE 




. 00 


111 


105352-01 


FILTER RETAINER 


. 00 


111 


105353-01 


FILTER GRIL 




. 00 


111 


105353-02 


FILTER GRIL 




. 00 


111 


105355-01 


CLAMP 




. 00 


111 


105360-01 


TOP SHROUD 




, 00 


111 


105368-01 


10 HARNESS ASSY 


. 00 


111 


105369-01 


INSULATOR 




. 00 


111 


105370-01 


GROUND STRAP 


ASSY 


. 00 


111 


105370-02 


GROUND STRAP 


ASSY 


. 00 


111 


105370-04 


GROUND STRAP 


ASSY 


. 00 


111 


105370-05 


GROUND STRAP 


ASSY 


. 00 


111 


105370-06 


GROUND STRAP 


ASSY 


. 00 


111 


105370-08 


GROUND STRAP 


ASSY 


. 00 


111 


105370-09 


GROUND STRAP 


ASSY 


. 00 


111 


105370-11 


GROUND STRAP 


ASSY 


. 00 


111 


105371-03 


S# TAG 




. 00 


111 


105371-05 


S# TAG 




. 00 


111 


105371-07 


S# TAG 




. 00 


111 


105371-19 


S# TAG 




. 00 


111 


105383-01 


BRACKET 




. 00 


111 


105383-03 


BRACKET 




. 00 


111 


105390-01 


HARNESS ASSY 




. 00 


111 


105391-01 


HARNESS ASSY 




. 00 


111 


105392-02 


CARRIAGE 




. 00 


111 


105393-03 


LABEL 




. 00 


111 


105394-01 


RING 




. 00 


111 


105396-01 


DISK GUIDE 




. 00 


111 


105397-01 


GUIDE 




. 00 


111 


105398-01 


BASE PLATE 




. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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PERTEC 




SUBSOARV OF TMJMPHAOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


zzz 


i 05398-02 


BASE PLATE 


. 00 


zzz 


105403-01 


COVER 


. 00 


zzz 


105406-01 


PCBA WAMP/A 


. 00 


111 


105409-01 


PCBA RAMP/A 


. 00 


111 


105413-01 


BOARD SUPPORT 


. 00 


111 


105418-01 


LOAD ROD ACTUATOR 


. 00 


111 


105419-01 


LOAD ROD 


. 00 


111 


105419-02 


LOAD ROD 


. 00 


111 


105420-01 


PCBA UNI V F/F 


. 00 


111 


105423-01 


PCBA GATE 4 INPUT 


. 00 


111 


105426-01 


PCBA GATE 2 INPUT 


. 00 


111 


105429-01 


PCBA GATE 3 INPUT 


. 00 


111 


105432-01 


GATE 4 INPUT 


. 00 


111 


105436-01 


SPRING- 


. 00 


111 


105436-02 


SPRING 


. 00 


111 


105437-01 


BRACKET 


00 


111 


105448-01 


PCBA RSAD 


. 00 


111 


105451-01 


PCBA OSHA 


. 00 


111 


105459-02 


BRACKET 


. 00 


111 


105460-01 


WASHER 


. 00 


111 


105461-01 


PCBA CEBD 


. 00 


111 


105506-01 


BASE PLATE ASY 


. 00 


111 


105525-01 


HOUSING 


. 00 


111 


105532-01 


BUSHING 


. 00 


111 


105545-01 


AIR FILTER ASSY 


. 00 


111 


105545-02 


AIR FILTER SUB 


. 00 


111 


105570-01 


FRONT PANEL 


. 00 


111 


105570-02 


FRONT PANEL 


. 00 


111 


105572-01 


PANEL 


. 00 


111 


105582-01 


FACE PANEL 


. 00 


111 


105582-02 


FACE PANEL 


. 00 


111 


105592-01 


BRACKET- 


. 00 


111 


105593-01 


REAR SKIN 


. 00 


111 


105594-02 


FILTER RETAINER 


. 00 


111 


105595-01 


FILTER PANEL- 


. 00 


111 


105595-02 


FILTER PANEL 


. 00 


111 


105595-03 


FILTER PANEL 


. 00 


111 


105596-01 


TIE BAR 


. 00 


111 


105603-01 


PCBA PA/WD 


. 00 


111 


105605-01 


CONNECTOR BRACKET 


. 00 


111 


105606-01 


PCBA DSBD/A 


. 00 


111 


1056i 5-01 


CONNECTOR BRACKET 


. 00 


111 


105616-01 


PCBA EXTENDER 


. 00 


111 


105618-01 


CONNECTOR BRACKET 


. 00 


111 


105620-01 


AIR INLET ASSY 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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PERTEC 



SUBSIDIARY' OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


111 


105621-01 


RH SIDE SHROUD 


. 00 


111 


105621-02 


LH SIDE SHROUD 


. 00 


111 


105622-01 


MOTOR BRACKET 


. 00 


111 


105624-01 


BOTTOM SHROUD 


. 00 


111 


105625-01 


MONO DISC ASY 


. 00 


111 


105627-01 


FRONT PANEL ASSY 


. 00 


111 


105627-03 


FRONT PANEL ASSY 


. 00 


111 


105627-04 


FRONT PANEL ASSY 


. 00 


111 


105628-01 


CAM %,. HANDLE 


. 00 


111 


105628-02 


CAM fc HANDLE 


. 00 


111 


105628-03 


CAM & HANDLE 


. 00 


111 


105628-04 


CAM & HANDLE 


. 00 


111 


105628-05 


CAM & HANDLE 


. 00 


111 


105631-01 


BRACKET 


. 00 


111 


105633-01 


PANEL 


. 00 


111 


105634-01 


DOOR 


, . 00 


111 


105634-02 


DOOR 


. 00 


111 


105634-03 


DOOR 


. 00 


111 


105635-01 


RECEIVER ASSY 


. 00 


111 


105635-02 


RECEIVER ASSY 


. 00 


111 


105635-03 


RECEIVER ASSY 


. 00 


111 


105636-01 


RECEIVER 


. 00 


111 


105636-02 


RECEIVER 


. 00 


111 


105636-03 


RECEIVER 


. 00 


111 


105638-01 


CABLE 


. 00 


111 


105639-01 


CABLE ASSY 


. 00 


111 


105643-01 


MOUNTING PLATE 


. 00 


111 


105645-01 


PANEL 


. 00 


111 


105661-01 


TB CVR 


. 00 


111 


105661-02 


TB CVR 


. 00 


111 


105661—03 


TB CVR 


. 00 


111 


105662-01 


SPACER 


. 00 


111 


105663-01 


TB CVR 


. 00 


111 


105664-01 


GASKET 


. 00 


111 


105680-01 


BRACKET 


. 00 


111 


105688-01 


PCBA PCDT/A 


.00 


111 


105692-02 


PCBA WAMP/B 


. 00 


111 


105701-01 


PCBA PKDT/A 


. 00 


111 


105705-01 


CONNECTOR PIN 


. 00 


111 


105733-01 


TERMINAL BOARD 


. 00 


111 


105737-01 


PCBA EAHS 


. 00 


111 


105747-01 


PWB ST 


. 00 


111 


105754-01 


BOX 


. 00 


111 


105763-01 


PCBA DRBD/A 


. 00 


111 


105766-01 


BOX 


. 00 



REMARKS 
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SUBSIDIARY OF TFHWFH -AOUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


zzz 


105770-01 


KEEPER BRACKET 


. 00 


zzz 


105772-02 


HEAT SINK 


. 00 


zzz 


105774-01 


PCBA PLL.D 


. 00 


zzz 


105774-02 


PCBA PL.LD 


. 00 


zzz 


105779-01 


FRONT PANEL ASSY 


. 00 


zzz 


105790-01 


PCBA MB-4 


. 00 


zzz 


105822-01 


SPINDLE ASSY 


. 00 


zzz 


105823-01 


DISK CLAMP 


. 00 


zzz 


105826-01 


CHASSIS 


. 00 


zzz 


105830-01 


DISK SHROUD 


. 00 


zzz 


105831-01 


GUIDE PIN 


. 00 


zzz 


105832-01 


GUIDE 


. 00 


zzz 


105833-01 


DISK SHROUD ASSY 


. 00 


zzz 


105835-01 


TIMING DISK 


. 00 


zzz 


105835-02 


TIMING DISK 


. 00 


zzz 


105835-03 


TIMING DISK 


. 00 


zzz 


105835-04 


TIMING DISK 


. 00 


zzz 


105837-01 


BUSHING 


. 00 


zzz 


105838-01 


ALIGNMENT TOOL 


. 00 


zzz 


105839-01 


SECTOR PLATE 


.00 


zzz 


105906-01 


SPACER 


. 00 


zzz 


105934-01 


BASE PLATE ASSY- 


. 00 


zzz 


105972-01 


BAFFLE 


. 00 


zzz 


105973-01 


HOUSING 


. 00 


zzz 


105974-01 


RECEIVER 


. 00 


zzz 


105981-01 


MOUNTING BRACKET 


. 00 


zzz 


105985-01 


HEAT SINK 


. 00 


zzz 


105986-01 


SECTOR ASSY 


. 00 


zzz 


105987-01 


PCBA SI TB 


. 00 


zzz 


105987-02 


PCBA SITE 


. 00 


zzz 


105990-01 


BOTTOM POLE- 


. 00 


zzz 


105991-01 


TOP POLE 


. 00 


zzz 


105992-03 


COIL 


, 00 


111 


105996-01 


FILTER 


. 00 


111 


105997-01 


FILTER GRIL ASSY 


. 00 


111 


105998-01 


COVER 


. 00 


111 


106006-01 


PCBA DFDR 


. 00 


111 


106008-01 


DISK KEEPER 


. 00 


111 


106010-01 


INLET FLANGE 


. 00 


111 


10601 1-01 


OUTLET FLANGE 


. 00 


111 


106012-01 


DOWN SP GUT- 


. 00 


111 


106014-01 


INLET PLENUM 


. 00 


111 


106015-01 


FILTER ASSY 


. 00 


111 


106019-01 


PANEL 


. 00 


111 


106024-01 


10 HARNESS ASSY 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 
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■sag 

SUBSOAR*’ OF 


jjjlj PeRTEC^B 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




TRKJMPH-AOLER 








LIST 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


zzz 


106025-01 


AIR INLET ASSY 


. .00 


77 7 
L L. 4. 


106026-01 


CABLE ASSY 


. 00 


ZZZ 


106027-01 


BASE PLATE- 


. 00 


ZZZ. 


106027-02 


BASE PLATE 


. 00 


zzz 


106029-01 


CLIP 


. 00 


zzz 


106030-01 


CLIP 


. 00 


zzz 


106031-01 


STRAP KEEPER 


.00 


zzz 


106032-01 


PANEL 


. 00 


zzz 


106033-01 


MOUNTING PLATE 


. 00 


ZZZ 


106034-01 


I/O TERM ASSY 


. 00 


zzz 


106034-02 


I/O TERM ASSY 


. 00 


zzz 


106034-03 


I/O TERM ASSY 


. 00 


zzz 


106034-04 


I/O TERM ASSY 


. 00 


zzz 


106034-05 


I/O TERM ASSY 


. 00 


zzz 


106037-01 


VCAP PC BA 


• 00 


zzz 


106039-01 


VC AC PCBA 


. 00 


zzz 


106041-01 


BASE PLATE 


. 00 


zzz 


106042-01 


MOUNTING PLATE 


. 00 


zzz 


106044-01 


CONN MTG BRACKET 


. 00 


zzz 


106045-01 


PCBA RAWD/A 


. 00 


zzz 


106045-02 


PCBA RAWD/A 


. 00 


zzz 


106045-03 


PCBA RAWD/A 


. 00 


zzz 


106045-04 


PCBA RAWD/A 


. 00 


zzz 


106045-06 


PCBA RAWD/A 


. 00 


zzz 


106054-01 


MOTOR MTG PLATE 


. 00 


zzz 


106054-02 


MOTOR MTG PLATE 


. 00 


zzz 


106055-01 


FRONT PANEL ASSY 


. 00 


zzz 


106056-01 


DAISY CHAIN MOD 


. 00 


zzz 


106058-90 


SENSE ASSY 


. 00 


zzz 


106059-01 


INTERCABLE ASSY 


. 00 


zzz 


106059-02 


INTERCABLE ASSY 


. 00 


zzz 


106059-03 


INTERCABLE ASSY 


. 00 


zzz 


106059-04 


INTERCABL.E ASSY 


. 00 


zzz 


106064-01 


PULLEY 


. 00 


zzz 


106064-02 


PULLEY 


. 00 


zzz 


106064-03 


PULLEY 


. 00 


zzz 


106064-05 


PULLEY 


. 00 


zzz 


106064-06 


PULLEY 


. 00 


zzz 


106064-07 


PULLEY 


.00 


zzz 


106064-08 


PULLEY- 


. 00 


zzz 


106066-01 


CLIP 


. 00 


zzz 


106067-01 


CABLE CLAMP 


. 00 


zzz 


106072-01 


SHIM 


. 00 


zzz 


106073-01 


10 CABLE ASSY INT 


. 00 


zzz 


106073-02 


10 CABLE ASSY INT 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 106264-03. 
REPL BY 106268-01 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




SUBSDUWOF THUMPH-AOLER 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


111 


106073-03 


ID CABLE ASSY INT 


. 00 


111 


1 06074-01 


CABLE CLAMP 


. 00 


111 


106074-02 


CABLE CLAMP 


. 00 




106074-03 


CABLE CLAMP 


4. 00 


111 


106075-01 


PIVOT BLOCK 


. 00 


111 


106076-01 


PCBA DRBD/B 


. 00 


111 


106076-02 


PCBA DRBD/B 


. 00 


111 


106078-01 


PCBA MB— 1 WWA 


. 00 


111 


106078-02 


PCBA MB- 1 WWA 


. 00 


111 


106079-01 


PCBA MB -2 WWA 


. 00 


111 


106080-01 


PCBA ME-3 WWA 


. 00 


111 


106085-01 


TERM PLUG ASSY 


. 00 


111 


106088-01 


PCBA WAMP/B 


. 00 


111 


106088-02 


PCBA WAMP/B 


. 00 


111 


106090-01 


COVER 


. 00 


111 


106091-01 


REAR SHROUD 


. 00 


111 


106092-01 


DOOR OPENER 


. 00 


111 


106093-01 


SPRING 


. 00 


111 


106094-01 


BRACKET 


. 00 


111 


106095-01 


MYLAR STRIP 


. 00 


111 


106096-01 


WASHER 


. 00 


111 


106097-01 


KEEPER 


. 00 


111 


106098-01 


KEEPER SUPPORT 


. 00 


111 


106104-01 


WARNING LABEL 


. 00 


111 


106106-01 


SWITCH BRACKET 


. 00 


111 


106107-01 


SECTOR P/U MOUNT 


. 00 


111 


106119-01 


SPRING 


. 00 


111 


i 06 1 26— 0 1 


RACK 


. 00 


in 


106128-01 


COIL CAP 


. 00 


in 


106129-01 


HEAD MOUNT 


. 00 


in 


106130-01 


BEARING & TUBE 


. 00 


in 


106133-01 


COMB 


. 00 


in 


106134-01 


RECEIVER 


. 00 


in 


106135-01 


TRANSDUCER MOUNT 


. 00 


in 


106136-01 


REAR POLE 


. 00 


in 


106137-01 


INNER CORE 


. 00 


in 


106138-01 


FRONT POLE 


. 00 


in 


106140-01 


SLEEVE 


. 00 


in 


106141-01 


MAGNET 


. 00 


in 


106142-01 


RETICLE ASSY 


. 00 


in 


106143-01 


TUBE 


. 00 


in 


106144-01 


SUPPRT 


. 00 


in 


106145-01 


STRAP 


. 00 


in 


106145-02 


STRAP 


. 00 


m 


106145-03 


STRAP 


. 00 



REMARKS 
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SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LfST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


111 


106146-01 


INSULATOR 


. 00 


111 


106146-02 


INSULATOR 


. 00 


111 


106146-03 


INSULATOR 


. 00 


111 


106147-01 


BASE PLATE 


. 00 


111 


106148-01 


RETICLE 


. 00 


111 


106148-02 


RETICLE 


. 00 


111 


106149-01 


SCALE MOUNT 


. 00 


111 


106149-02 


SCALE MOUNT 


. 00 


111 


106150-01 


FRONT PLATE 


. 00 


111 


106151-01 


RAIL 


. 00 


111 


106152-01 


RAIL 


. 00 


111 


106154-01 


STRIP 


. 00 


111 


106155-01 


MAIN SHAFT 


. 00 


111 


106156-01 


RAMP 


. 00 


111 


106156-02 


RAMP 


. 00 


111 


106157-01 


RAMP 


. 00 


111 


106158-01 


SHAFT 


. 00 


111 


106159-01 


FLAG 


. 00 


111 


106159-02 


FLAG 


. 00 


111 


106160-01 


RAMP 


. 00 


111 


106161-01 


POSITIONER ASSY 


. 00 


111 


106161-02 


POSITIONER ASSY 


. 00 


111 


106163-01 


COIL 


. 00 


111 


106164-01 


INNER COIL 


. 00 


111 


106165-01 


MAGNET ASSY 


. 00 


111 


106166-01 


SCALE & MOUNT ASSY 


. 00 


111 


106167-01 


BACK STOP 


. 00 


111 


106168-01 


HEAD MOUNT 


. 00 


111 


106170-01 


STRAP 


. 00 


111 


106171-01 


COMB ASSY 


. 00 


111 


106172-01 


SHAFT & FLAG ASSY 


. 00 


111 


106172-02 


SHAFT & FLAG ASSY 


. 00 


111 


106173-01 


VELOCITY TRANSDUCER 


. 00 


111 


106174-01 


PILOT 


. 00 


111 


106175-01 


JUMPER 


. 00 


111 


106176-01 


MAGNET 


. 00 


111 


106177-01 


VT WINDING ASSY 


. 00 


111 


106178-01 


SHAFT 


. 00 


111 


106179-01 


SPRING 


. 00 


111 


106180-01 


WEAR PAD 


. 00 


111 


106181-01 


STRAIN RELIEF 


. 00 


111 


106183-01 


STANDOFF 


. 00 


111 


106184-01 


HEAD CLAMP 


. 00 


111 


106185-01 


INSULATOR 


. 00 


111 


106185-02 


INSULATOR 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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9UBSOAPV OF TfVJMPHAOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


111 


106185-03 


INSULATOR 


. 00 


111 


106186-01 


SPRING 


. 00 


111 


106189-01 


CLIP 


. 00 


111 


106190-01 


KEEPER 


. 00 


111 


106191-01 


SPRING 


. 00 


111 


106191-02 


SPRING 


. 00 


111 


106192-01 


HANDLE- 


. 00 


111 


106203-01 


MAGNET 


. 00 


111 


106204-01 


SPACER 


. 00 


111 


106206-01 


HEAD ADJUSTMENT TOOL 


. 00 


111 


106207-01 


CLIP 


. 00 


111 


106208-01 


DOOR BRACKET 


. 00 


111 


106212-01 


PS CTN 


. 00 


111 


106212-02 


WB ASM 


. 00 


111 


106212 04 


WRAP 


. 00 


111 


106213-01 


CONNECTOR COVER 


. 00 


111 


106215-01 


PCBA CEBD 


. 00 


111 


1 062 1 6— 0 1 


STIFFNER 


. 00 


111 


106217-01 


HOOK SPRING 


. 00 


111 


106219-01 


SUPPORT SHAFT 


. 00 


111 


106227-01 


TIE ROD 


. 00 


111 


106228-01 


MAGNET 


. 00 


111 


106230-01 


I 0 CABLE 


. 00 


111 


106232-01 


HEAD CLAMP 


. 00 


111 


106232-02 


HEAD CLAMP 


. 00 


111 


106237-01 


I 0 CABLE XEBEC 


. 00 


111 


106243-01 


KEEPER 


. 00 


111 


106244-01 


INSULATOR 


. 00 


111 


106246-01 


SHIPPING PACK D2/5K 


. 00 


111 


106247-01 


SHIPPING PACK D2/5K PS 


. 00 


111 


106248-01 


BRUSH ASSY 


. 00 


111 


106249-01 


BRACKET 


. 00 


111 


106250-01 


BUSHING 


. 00 


111 


106251-01 


CONTACT 


. 00 


111 


106252-01 


SHIM 


. 00 


111 


106257-01 


TOOL PHOTOCELL 


. 00 


111 


106261-01 


HEAD LOAD SPRING 


. 00 


111 


106261-02 


HEAD LOAD SPRING 


. 00 


111 


106262-01 


SPRING CLAMP 


. 00 


111 


106264-01 


PCBA VCAP 


. 00 


111 


1 06268—0 1 


PCBA VC AC 


. 00 


111 


106272-01 


FLAG ASM 


. 00 


111 


106272-02 


FLAG ASM 


. 00 


111 


106273-01 


SHAFT 


. 00 


111 


106274-01 


FLAG HEAD LOAD 


. 00 



REMARKS 
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SUBSIDIARY OF 


IB PERTEC^H 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 


> 


DATE: JULY 1, 1982 


TRIUMPH ADLE R 








LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


111 


106274-02 


FLAG HEAD LOAD 


. GO 




111 


106275-01 


SCREW BLEED 


. 00 




111 


106279-01 


SPACER 


. 00 




111 


106280-01 


FLUX SHIELD 


. 00 




111 


106284-01 


PHOTOCELL CLAMP 


. 00 




111 


106285-01 


CARRIAGE RETAINER 


. 00 




111 


106286-01 


HEAD PROTECTOR 


. 00 






106288-01 


SHIPPING FRAME 


49. 00 






106289-01 


SUPPORT BRACKET 


3. 00 






106290-01 


SHIPPING KIT, COMPLETE 


105. 00 






106290-02 


SHIPPING CONTAINERS ONLY 


46. 00 






106290-03 


POLY BAG 


2. 50 






106290-04 


DUST SHIELD 


1. 50 






106290-80 


D3 OVER PACK 


82. 00 






106290-90 


SHIPPING CONTAINERS AND 


59. 00 


CORNER BLOCKS 


111 


106290-91 


SHIPPING PACK 


. 00 


REPL BY 106290-01 




106291-01 


POS TIE DOWN TUBING 


1. 50 




111 


106292-01 


GROUND STRAP BRACKET 


. 00 




111 


106293-01 


CONTACT SCREW 


. 00 






106294-01 


CAUTION LABEL 


. 50 




111 


106296-01 


CARRIAGE RETAINER 


. 00 




111 


106297-01 


HEAD PROTECTOR 


. 00 




111 


106401-01 


RAIL ASSY 


. 00 




111 


106402-04 


BACK PANEL 


. 00 




111 


106411-01 


CLAMP 


. 00 






106805-01 


HEAT SINK 


1 1. 00 




X 


106807-01 


LOWER DISK COVER ASSY T/L. 


. 00 


REPL BY 106807-03 


111 


106813-01 


CABLE ASSY SHIELDED 


. 00 




R 


106814-01 


CADO DISK FORMATTER KIT 1 


006. 00 


RESTRICTED 




106816-01 


BELT PULLEY KIT-60HZ GCR 


97. 00 


HIGH ALT. 




106817-01 


BELT PULLEY KIT-50HZ GCR 


108. 00 


HIGH ALT. 




106819-01 


MOTOR ASSY 


240. 00 






106819-02 


AC MOTOR ASSY 


270. 00 






106821-01 


THREAD BLOCK 1 BACK PLATE 


. 75 






106823-01 


THREAD BLOCK 2 BACK PLATE 


. 75 






106824-01 


PRESS PLATE GASKET 


8. 00 


T1000 




106825-01 


THREAD BLOCK 5 BACK PLATE 


. 50 






106826-01 


THREAD BLOCK 6 BACK PLATE 


. 50 




X 


106828-01 


BRACKET UPPER 


. 00 


REPL BY 109541-01 




106829-01 


BRACKET LOWER 


13. 00 




X 


106830-01 


ROD 


. 00 


REPL BY 109541-01 




106835-01 


LABEL TU77 


. 50 






106838-01 


BELT PULLEY KIT-60HZ STD 


97. 00 


HIGH ALT. 




106839-01 


BELT PULLEY KIT-50HZ STD 


108. 00 


HIGH ALT. 




106845-01 


T 1 SPARES TUBING KIT 


105. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



PART NUMBER 




DESCRIPTION 




PRICE 


106851-01 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 


335. 00 


106851-03 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 


335. 00 


106851-04 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 


335. 00 


106851-05 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C‘4 


335. 00 


106851-11 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 


335. 00 


106851-13 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 


335. 00 


106851-21 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 


335. 00 


106851-31 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 


335. 00 


106851-41 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 MTA 


335. 00 


106851-46 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 MTA 


335. 00 


106851-51 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 MTA 


335. 00 


106851-61 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 MTA 


335. 00 


106851-71 


PCBA 


TAPE CONTROL 


C4 MTA 


335. 00 


106876-01 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106876-02 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106876-03 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106876-1 1 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106876-12 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106876-13 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106876-21 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106876-22 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106876-31 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106876-32 


PCBA 


CONTROL M2 




610. 00 


106914-01 


SHIPPING FRAME-FT7 


16. 00 


106921-01 


FEED 


BRACKET 




17. 00 


106926-01 


PCBA 


REEL SERVO 




1, 135. 00 


106931-01 


SAFETY BLOCK-DK BROWN 


14. 00 


106931-02 


SAFETY BLOCK-CREAM 


24. 00 


106936-01 


PCBA 


INTERCONNECT 


FI 


225. 00 


106936-02 


PCBA 


INTERCONNECT 


FI 


. 00 


106936-03 


PCBA 


INTERCONNECT 


FI 


225. 00 


106941-01 


PCBA 


POWER SUPPLY 




185. 00 


106942-01 


DUAL 


FMTR POWER SUPPLY 


615. 00 


106944-01 


REAR 


HEATSINK 




180. 00 


106947-01 


SHIPPING BRACKET 




1. 00 


106948-01 


CORNER BLOCK 




4. 50 


106950-01 


F3 D I ODE- 1 500RPM 


6 SCTR. 


22. 00 


106950-02 


F3 DIODE-1 500RPM 


8 SCTR. 


22. 00 


106950-03 


F3 DIODE-1 500RPM 


12 SCTR. 


22. 00 


106950-04 


F3 DIODE-1 500RPM 


16 SCTR. 


22. 00 


106950-05 


F3 DIODE- 1 5Q0RPM 


24 SCTR. 


22. 00 


106950-06 


F3 DIODE-1 500RPM 


32 SCTR. 


22. 00 


106950-07 


F3 DIODE-1 500RPM 


64 SCTR. 


22. 00 


106950-21 


F3 DI0DE-2400RPM 


6 SCTR. 


22. 00 


106950-22 


F3 DI0DE-2400RPM 


8 SCTR. 


22. 00 



REMARKS 

T6 DSS 25-37. 5 IPS 
T6 DSS 25-37. 5 IPS 
T6 DSS 25-37. 5 IPS 
T6 DSS 25-37. 5 IPS 
T6 DSS 10-15 IPS 

T6 DSS 10-15 IPS 
16 DSS 45 IPS 
T6 DSS 15-18. 7 5 1 P 5 
T6 DSS 25-37. SIPS 
T6 DSS 25-37. 5 IPS 

T 6 DSS 10-15 IPS 
T 6 DSS 45 IPS 
T6 DSS 15-18. 75IPS 
125 IPS 
125 IPS 

125 IPS 
125 IPS OCR 
125 IPS OCR 
125 IPS OCR 
75 IPS 

75 IPS 
75 IPS OCR 
75 IPS OCR 



OCR 

DUAL FORMATTER 



1024 BYTES/SCTR. 
880 BYTES/SCTR. 
512 BYTES/SCTR. 
384 BYTES/SCTR. 

256 BYTES/SCTR 



192 

64 

1024 

832 



BYTES/SCTR. 

BYTES/SCTR. 

BYTES/SCTR. 

BYTES/SCTR. 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




106950-23 


F3 DI0DE-2400RPM 10 SCTR. 


22. 00 




106950-24 


F3 DI0DE-2400RPM 12 SCTR. 


22. 00 




106950-25 


F3 DI0DE-2400RPM 16 SCTR. 


22. 00 




106950-26 


F3 DI0DE-2400RPM 24 SCTR. 


22. 00 




106950-27 


F3 D I 0DE-2400RPM 32 SCTR. 


22. 00 




106950-28 


F3 DI0DE-2400RPM 32 SCTR. 


22. 00 




106950-29 


F3 DIGDE-2400RPM 48 SCTR. 


22. 00 




106950-30 


F3 DI0DE-240QRPM 64 SCTR. 


22. 00 




106951-01 


REVISION STATUS LABEL 


. 50 




106956-01 


PIVOT POST-SOLENOID ARM 


2. 00 


X 


106961-01 


PCBA LOGIC 


. 00 




106963-01 


DISK PLATTER PACK-2200BPI 


78. 00 


X 


106963-02 


DISK PLATTER PACK-4400BPI 


330. 00 




106964-01 


PLATTER PACKAGE 


2. 50 


X 


106964-02 


PLATTER PACKAGE 


4. 00 


R 


106965-01 


CONTROL PLATE-UNIVAC 


24. 00 


X 


106968-01 


FRONT PANEL-UNIVAC 


. 00 




106977-01 


FILLER PANEL ASSY LT GRAY 


80. 00 


X 


106978-01 


FILLER PANEL LIGHT GRAY 


. 00 




106979-01 


MTA II SELECT PLUG ASSY 


2. 00 




106984-01 


POWER SUPPLY ASSY FT6 


500. 00 




106984-02 


POWER SUPPLY ASSY FT6 45 


635. 00 




106985-01 


CABLE ASSY 


2. 00 




106986-01 


CARD CAGE END PLATE 


18. 00 




106986-02 


CARD CAGE END PLATE 


18. 00 




106987-01 


PIVOT BLOCK 


38. 00 




106988-01 


MOUNTING BRACKET 


21. 00 




106989-01 


SPACER 


2. 00 




106990-01 


CARD STIFFENER 


15. 00 




106991-01 


LATCH STANDOFF 


. 75 




106992-01 


LATCH SCREW 


2. 50 




106994-01 


CABLE ASSY CONV TO PS II 


19. 00 


R 


106996-01 


UN I VAC LOGO 


5. 00 




107009-01 


VACUUM REEL ASSY 


110. 00 


X 


107009-02 


VACUUM REEL ASSY 


. 00 


X 


107011-01 


REEL SENSE ASSY 


. 00 




107012-01 


EOT/BOT ASSY 


37. 00 




107013-01 


T. I.P. ASSY 


32. 00 


X 


107014-01 


PACK SENSE ASSY 


. 00 




107016-01 


CAPSTAN MOTOR ASSY 


990. 00 




107016-02 


CAPSTAN MOTOR ASSY 


1, 305. 00 




107017-01 


INSTALLATION KIT 


93. 00 




107017-02 


INSTALLATION KIT 


93. 00 




107019-01 


CARD CAGE ASSY 


555. 00 




107019-02 


CARD CAGE ASSY 


585. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

720 BYTES/S CTR. 
512 BYTES SCTR. 
384 BYTES/SCTR. 
256 BYTES/SCTR. 
176 BYTES/SCTR. 

128 BYTES/SCTR. 
128 BYTES/SCTR. 
64 BYTES/SCTR. 



REPL BY 109124-02 
100/200 TP X 
200 TP I 



RESTRICTED 
REPL BY 108342-05 
BURROUGHS T8A 
REPL BY 106977-01 



SPECIFY VOLT/CORD 
SPECIFY VOLT /CORD 



FOR 48V CONVERTER 
RESTRICTED 

REPL BY 107009-01 

REPL BY 107236-01 



REPL BY 107239-01 



T1 
T 1 
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SUBSOARVOF TWMPH-AXXEfl 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 






PRICE 




107020-01 


TRIM ASSY 






310. 00 


R 


107020-02 


TRIM ASSY-DEC 






215. 00 




107021-01 


BUFFER BOX DOOR 


ASSY 




340. 00 




107021-02 


BUFFER BOX DOOR 


ASSY 




325. 00 




107022-01 


CONTROL ASSY 






210. 00 




107022-02 


CONTROL ASSY 






210. 00 




107022-03 


CONTROL ASSY 






210. 00 




107022-04 


CONTROL ASSY 






210. 00 




107022-05 


CONTROL ASSY 






210. 00 




107022-06 


CONTROL ASSY FOR 


RPP 


ONLY 


210. 00 




107022-07 


CONTROL ASSY FOR 


RPP 


ONLY 


210. 00 




107022-08 


CONTROL ASSY FOR 


RPP 


ONLY 


210. 00 




107022-09 


CONTROL ASSY 






210. 00 




107022-10 


CONTROL ASSY FOR 


RPP 


ONLY 


210. 00 




107023-01 


POWER PACK ASSY 






2; 530. 00 




107023-02 


POWER PACK ASSY 






2; 590. 00 


X 


107023-03 


POWER PACK ASSY 






. 00 


X 


107023-04 


POWER PACK ASSY 






. 00 




107023-05 


POWER PACK ASSY 






2, 420. 00 




107023-06 


POWER PACK ASSY 






2.. 640. 00 


X 


107023-07 


POWER PACK ASSY 






2, 860. 00 




107024-01 


CABLE KIT 






60. 00 




107025-01 


SHIPPING PACK-T1000 




175. 00 




107026-01 


HEAT SINK 






66. 00 




107027-01 


CARD SUPPORT 






25. 00 




107028-01 


BACK SHELL 






84. 00 




107029-01 


TAPE CLEANER 






145. 00 




107029-02 


TAPE CLEANER 






160. 00 




107030-01 


CAP 






2. 50 




107031-01 


MOUNTING PLATE 






39. 00 




107033-01 


COVER 






7. 50 


X 


107034-01 


REEL FLANGE 






. 00 




107034-02 


REEL FLANGE; TRANSPARENT 


2 1 . 00 




107034-03 


REEL FLANGE 






18. 00 




107035-01 


BOARD COVER 






9. 00 


X 


107036-01 


HUB 






. 00 


X 


107036-02 


HUB 






. 00 




107037-01 


CAPSTAN SCREW 






9. 00 




107038-01 


NUT 






7. 00 




107040-01 


MOUNTING BLOCK 






120. 00 




107041-01 


COMPRESSOR HUB 






18. 00 




107042-01 


MOTOR HUB 60HZ 






31. 00 




107042-02 


MOTOR HUB 50HZ 






38. 00 


X 


107043-01 


MOTOR PULLEY 60HZ 




. 00 


X 


107043-02 


MOTOR PULLEY 60HZ 




. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

RESTRICTED 

TU77 

800/1600 

6250/1600 
LOW/HIGH 
6250/1600 
800/1600 NO LOGO 
6250/1600 

800/1600 

800/1600 NO LOGO 
6250/1600 NO LOGO 
6250/1600 NO LOGO 
STD 

GCR 

REPL BY 109575-01 
REPL BY 109575-02 
REM PNEU 
GCR REM PNEU 



GCR 



REPL BY 107034-03 



REPL BY 109503-01 
REPL BY 109503-01 



REPL BY 108478-01 
REPL BY i 08478-02 
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PERTEC 



SUBSOAW OF TWUMPH-AOtER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 


X 


107043-03 


MOTOR PULLEY 50HZ 


. 00 


REPL 


BY 


108478-03 


X 


107043-04 


MOTOR PULLEY 50HZ 


. 00 


REPL 


BY 


108478-04 


X 


107044-01 


VACUUM NOZZLE 


. 00 


REPL 


BY 


108498-01 




107045-01 


MOUNTING BLOCK 


54. 00 










107045-02 


MOUNTING BLOCK 


20. 00 










107048-01 


PRE-AMP SHIELD 


24. 00 










107049-01 


STRIP 


1. 50 










107055-01 


BELT GUARD 


33. 00 










107056-01 


MOTOR MOUNTING PLATE 


210. 00 










107058-01 


PLATE GUIDE 


14. 00 










107059-01 


AIR GUIDE 


105. 00 










107061-01 


PLATE GUIDE 


19. 00 








X 


107063-01 


TAPE GUIDE 


. 00 


REPL 


BY 


110572-01 




107064-01 


SPACER 


2. 50 










107065-01 


ADAPTER 


1. 00 








X 


107066-01 


BUFFER BOX BAR 


. 00 


REPL 


BY 


107309-01 


X 


107066-02 


BUFFER BOX BAR 


. 00 


REPL 


BY 


107309-02 


X 


107066-03 


BUFFER BOX BAR 


. 00 


REPL 


BY 


107309-03 


X 


107066-04 


BUFFER BOX BAR 


. 00 


REPL 


BY 


107309-04 


X 


107066-05 


BUFFER BOX BAR 


. 00 


REPL 


BY 


107309-05 




107066-06 


BUFFER BOX BAR 


8. 50 










107067-01 


REEL MOTOR ASSY 


210. 00 










107068-01 


BARREL NUT 


1. 00 








X 


107069-01 


POCKET BAR 


. 00 


REPL 


BY 


108857-01 


X 


107069-02 


POCKET BAR 


. 00 


REPL 


BY 


108858-01 


N 


107070-01 


TUBE FITTING 


6. 00 


NO DISCOUNT 




107071-01 


BUFFER BOX WINDOW 


32. 00 










107072-01 


POCKET WINDOW 


29. 00 








X 


107074-01 


BUSHING 


. 00 


REPL 


BY 


107074-02 




107Q74-02 


BUSHING 


1. 00 


. 090 


DIA 




107074-03 


BUSHING 


2. 50 


. 200 


DIA 




107075-01 


DECK HINGE 


10. 00 








D 


107076-01 


BASE OVERLAY 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




107077-01 


SPACER 


1. 50 








X 


107078-01 


AZIMUTH SCREW HEAD 


18. 00 










107079-01 


CARD SUPPORT BAR 


3. 00 








X 


107080-01 


SCREW 


4. 50 










107081-01 


CAP 


2. 50 








111 


107082-01 


SWITCH BRACKET 


. 00 








X 


107083-01 


DISPLAY OVERLAY 


. 00 


REPL 


BY 


109567-01 


X 


107083-02 


DISPLAY OVERLAY 


. 00 


REPL 


BY 


109567-02 


X 


107083-03 


DISPLAY OVERLAY 


. 00 


REPL 


BY 


109567-03 


X 


107083-04 


DISPLAY OVERLAY 


. 00 


REPL 


BY 


109567-04 


X 


107083-05 


DISPLAY OVERLAY NO LOGO 


. 00 


REPL 


BY 


109567-05 


DD 


107084-01 


CHASSIS 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




SUBSOlAflY OF TMJMPH-AOLER 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 

X 



D 



X 



D 



111 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 


107085-01 


SUPPORT RAIL 


. 00 


REPL BY 107085-02 


107085-02 


CHASSIS SUPPORT RAIL 


8. 00 




107086-01 


NUT PLATE 


5. 50 




107087-01 


GROUND BUSS 


8. 50 




107088-01 


CHASSIS 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


107091-01 


T1 RUNNING TINE KIT-60HZ 


51. 00 




107091-02 


T 1 RUNNING TIME KIT-50HZ 


39. 00 




107093-01 


HINGE 


44. 00 




107094-01 


LATCH BRACKET 


4. 00 




107096-01 


BRACKET 


30. 00 




107097-01 


DOOR STOP 


1. 50 


DBS 5/79 


107098-01 


CAPSTAN 


120. 00 




107100-01 


BASE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


107103-01 


ARM 


15. 00 




107108-01 


SOLENOID MOUNTING PLATE 


1. 50 




1071 11-01 


PIN BRACKET 


1. 50 




107112-01 


NUT PLATE 


2 . 00 




107113-01 


STANDOFF- 


7. 50 




107114-01 


WASHER 


. 00 




107118-01 


UPPER DOOR 


37. 00 




107119-01 


LOWER DOOR 


35. 00 




107120-01 


BUFFER BOX DOOR 


99. 00 




107121-01 


BUFFER BOX COVER 


34. 00 




107122-01 


TRIM 


110. 00 




107124-01 


SKYHOOK 


. 75 




107125-01 


VACUUM VALVE ASSY 


140. 00 




107127-01 


PRESSURE VALVE ASSY 


65. 00 




107129-02 


END CAP 


1. 50 




107133-01 


AC POWER COVER 


5. 50 




107136-01 


ACCESS PLUG 


. 25 




107138-01 


TEE FITTING 


3. 50 




107138-02 


TEE FITTING 


3. 00 




107139-01 


LOWER BOOT RESTRAINT 


6. 00 




107140-01 


BEARING 


28. 00 




107140-02 


BEARING 


32. 00 




107140-03 


BEARING 


39. 00 




107141-04 


CABLE ASSY MTA 


52. 00 


10/1 OFT 


107141-05 


CABLE ASSY MTA 


52. 00 


10/10FT 


107141-06 


CABLE ASSY MTA 


52. 00 


10/1 OFT 


107141-07 


CABLE ASSY MTA 


85. 00 


5/10/5/ 10FT 


107141-08 


CABLE ASSY MTA 


85. 00 


5/10/5/ 10FT 


107141-09 


CABLE ASSY MTA 


85. 00 


5/10/5/ 10FT 


107141-10 


CABLE ASSY MTA 


98. 00 


10/10/10/ 10FT 


107141-11 


CABLE ASSY MTA 


98. 00 


10/10/10/ IC'FT 


107141-12 


CABLE ASSY MTA 


98. 00 


10/10/ 10/ 10FT 
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XX X X X X X XX X X X X X X X X xxx 



PERTEC 



SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 







LIST 








PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 


107143-01 


UPPER CARTRIDGE RESTRAINT 


. 00 


REPL 


BY 


110190-01 


107143-02 


UPPER CARTRIDGE RESTRAINT 


. 00 


REP L 


BY 


110190-01 


107145-01 


LOWER CARTRIDGE RESTRAINT 


. 00 


REPL 


BY 


108485-01 


107146-01 


OVERLAY 


10. 00 








107147-01 


PRESSURE PLATE 


46. 00 








107148-01 


VACUUM PLATE 


30. 00 








107149-01 


JAM SCREW 


6. 00 








107150-01 


CUP WASHER 


2. 00 








107151-01 


STUD SKEW ADJ. 


13. 00 








107152-01 


COMPRESSOR BELT 60HZ 


. 00 


REPL 


BY 


108479-01 


107152-02 


COMPRESSOR BELT 50HZ 


. 00 


REPL 


BY 


108479-02 


107152-03 


BLOWER BELT 60HZ 


. 00 


REPL 


BY 


108479-03 


107152-04 


BLOWER BELT 60HZ 


. 00 


REPL 


BY 


108479-04 


107152-05 


BLOWER BELT 50HZ 


. 00 


REPL 


BY 


108479-05 


107152-06 


BLOWER BELT 50HZ 


. 00 


REPL 


BY 


108479-06 


107153-01 


HOSE FITTING 


1. 50 








107154-01 


DOOR STOP 


12. 00 








107155-01 


CABLE CLAMP 


. 00 








107156-01 


CARD LOCK 


6. 50 








107157-01 


STANDOFF 


4. 00 








107157-02 


STANDOFF 


1. 00 








107157-03 


STANDOFF 


2. 00 








107157-04 


STANDOFF 


4. 00 








107157-05 


STANDOFF 


2. 50 








107157-06 


STANDOFF 


2. 00 








107157-07 


STANDOFF 


1. 50 








107157-08 


STANDOFF 


2. 00 








107158-01 


DOOR STOP SLEEVE 


13. 00 








107159-01 


DOOR STOP SHAFT 


4. 50 








107160-01 


THREAD BLOCK ASSY 


. 00 


REPL 


BY 


110129-01 


107160-03 


THREAD BLOCK ASSY 


17. 00 








107160-05 


THREAD BLOCK ASSY 


16. 00 








107160-06 


THREAD BLOCK ASSY 


16. 00 








107161-01 


THREAD BLOCK 1 


. 00 


REPL 


BY 


107271-01 


107162-01 


THREAD BLOCK 2 


. 00 


REPL 


BY 


107272-01 


107163-01 


THREAD BLOCK 3 


. 00 


REPL 


BY 


107273-01 


107164-01 


THREAD BLOCK 4 


. 00 


REPL 


BY 


107274-01 


107165-01 


THREAD BLOCK 5 


. 00 


REPL 


BY 


107275-01 


107166-01 


THREAD BLOCK 6 


. 00 


REPL 


BY 


107276-01 


107167-01 


THREAD BLOCK 7 


. 00 


REPL 


BY 


107277-01 


107168-01 


THREAD BLOCK 8 


. 00 


REPL 


BY 


107278-01 


107169-01 


THREAD BLOCK 9 


. 00 


REPL 


BY 


107279-01 


107170-01 


THREAD BLOCK LINER 


1. 50 








107170-03 


THREAD BLOCK LINER 


1. 50 








107170-05 


THREAD BLOCK LINER 


1. 50 
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SUBSOAPYOf TWJMPHACLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



X 



X 

X 



X 

X 



X 



N 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




107170-06 


THREAD BLOCK LINER 


1. 50 






107172-01 


DECK HINGE 


34. 00 






107173-01 


HINGE 


12. 00 






107175-01 


GLASS RETAINER 


. 75 






107178-01 


BLOCK 


11. 00 






107179-01 


PLATE 


. 75 






107180-01 


SHIELD 


13. 00 






107183-01 


LOWER RESTRAINT COVER 


. 00 


REPL BY 107285- 


01 


107184-01 


REEL SENSE MOUNTING BLOCK 


1. 50 






107184-02 


REEL SENSE MOUNTING BLOCK 


1. 50 






107187-01 


MOUNTING PLATE 


. 00 


REPL BY 108498- 


■01 


107190-01 


WRITE PROTECT ASSY 


40. 00 






107192-01 


PCBA TRANSDUCER 


. 00 


REPL BY 110559- 


-01 


107193-01 


BRACKET 


4. 00 






107196-01 


FLAT CABLE ASSY 


38. 00 


READ 




107196-02 


FLAT CABLE ASSY 


45, 00 


WR I TE 




107197-01 


SUPPORT BRACKET 


12, 00 






107199-01 


POWER CORD ASSY 


. 00 


REPL BY 109528- 


-XX 


107199-03 


POWER CORD ASSY 


. 00 


REPL BY 109528- 


-XX 


107201-01 


GASKET 


. 75 






107202-01 


CLIP 


8. 00 






107204-01 


CABLE ASSY 52 IN 


38. 00 


SUPPLY REEL MTR 


107204-02 


CABLE ASSY 


. 00 


REPL BY 107204“ 


■1 1 


107204-03 


CABLE ASSY 65 IN 


5. 00 


CAPSTAN MTR 




107204-04 


CABLE ASSY 12 IN 


3. 00 


SUP REEL SERVO 


PWR 


107204-05 


CABLE ASSY 12 IN 


2. 50 


T/U REEL SERVO 


PWR 


107204-06 


CABLE ASSY 42 IN 


38. 00 


T/U REEL MTR 




107204-07 


CABLE ASSY 66 IN 


7. 50 


SUP REEL SERVO 


PWR 


107204-08 


CABLE ASSY 66 IN 


7. 50 


T/U REEL SERVO 


PWR 


107204-09 


CABLE ASSY 78 IN 


7. 50 


SUP REEL SERVO 


PWR 


107204-10 


CABLE ASSY 78 IN 


7. 50 


T/U REEL SERVO 


PWR 


107204-11 


CABLE ASSY 


7. 50 


GROUND STRAP 




107205-01 


FLANGE 


7. 00 






107206-01 


EXTENDER BOARD 


160. 00 


NO DISCOUNT 




107212-01 


SHIELD 


43. 00 






107213-01 


BRACKET 


2. 50 






107214-01 


SHIELD 


35. 00 






1072i 7-01 


COVER 


4. 50 






107218-01 


COVER 


2. 00 






107219-01 


VACUUM PLATE COVER 


1. 50 






107220-01 


HEAD PLATE COVER 


2. 00 






107221-01 


COVER 


1. 50 






107222-01 


COVER 


3. 00 






107223-01 


SHIPPING FRAME-T1000 


110. 00 






107224-01 


HINGE 


8. 00 
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SUBSIDIARY OF TRJUMPH-ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


122 


107228-01 


SLEEVE 


. 00 




107229-01 


TAPE GUARD 


17. 00 




107230-01 


REEL MOTOR COVER ASSY 


5. 50 




107233-01 


PLATE 


11. 00 


D 


107234-01 


CHOKE PLATE 


. 00 


D 


107235-01 


SLIDE PLATE 


. 00 




107236-01 


REEL SENSE ASSY 


35. 00 




107237-01 


PACK SENSE MOUNTING BLOCK 


2. 00 




107237-02 


PACK SENSE MOUNTING BLOCK 


2. 00 




107238-01 


INSULATOR 


4. 00 




107239-01 


PACK SENSE ASSY 


37. 00 




107242-01 


CAPTIVE SCREW 


1. 50 




107243-01 


PRESS-NUT 


1. 00 




107244-01 


CHASSIC BRACKET 


19. 00 




107248-01 


BRIDGE 


2. 50 




107249-01 


GUIDE 


3. 50 




107250-01 


MALE ELBOW 


8. 00 


X 


107251-01 


BRACKET 


. 00 


X 


107252-01 


PLUNGER 


. 00 




107253-01 


BUFFER BOX SHEET 


11. 00 


X 


107256-01 


DISPLAY OVERLAY-DEC 


. 00 


X 


107256-02 


DISPLAY OVERLAY TU 78 


. 00 


X 


107257-01 


CONTROL ASSY-TU77 


. 00 


X 


107257-02 


CONTROL ASSY TU78 


. 00 




107259-02 


PRESSURE PLATE STIFFENER 


36. 00 


N 


107267-01 


REEL MOTOR CENTERING TOOL 


45. 00 


X 


107269-01 


COVER THREAD BLOCK 9 


. 00 




107271-01 


THREAD BLOCK 1 


3. 50 




107272-01 


THREAD BLOCK 2 


2. 00 




107273-01 


THREAD BLOCK 3 


6. 50 




107274-01 


THREAD BLOCK 4 


2. 50 




107275-01 


THREAD BLOCK 5 


6. 00 




107276-01 


THREAD BLOCK 6 


6. 00 




107277-01 


THREAD BLOCK 7 


4. 50 




107278-01 


THREAD BLOCK 8 


3. 50 




107279-01 


THREAD BLOCK 9 


3. 50 




107281-01 


INSTALLATION TUBE 


19. 00 




107281-02 


INSTALLATION TUBE 


18. 00 


N 


107282-01 


POWER PACK MOUNTING KIT 


72. 00 




107285-01 


COVER, LOWER RESTRAINT 


2. 50 




107286-01 


THREAD BLOCK 9 COVER 


2. 00 




107288-01 


PRIMARY WIRING LABEL 


. 50 




107291-01 


AZIMUTH HEAD BUSHING 


3. 50 




107292-01 


AZIMUTH HEAD COLLAR 


16. 00 




107293-01 


AZIMUTH HEAD SCREW 


7. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 



REPL BY 109542-01 
REPL BY 109542-01 



REPL BY 109566-01 
REPL BY 109566-02 
REPL BY 109536-01 
REPL BY 109536-02 



NO DISCOUNT 
REPL BY 107286-01 



NO DISCOUNT 
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9UBSOARVQF TMUMPH-AOUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



PERTEC 









LIST 






CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




107294-01 


AZIMUTH HEAD HEX NUT 


6. 50 








107295-01 


INSULATOR 


. 50 








107297-01 


SELF TEST BRACKET/PANEL 


24. 00 








107298-01 


PCBA INTERCONNECT D1 


215. 00 








107298-02 


PCBA INTERCONNECT DI 


215. 00 








107302-01 


CABLE ASSY 


32. 00 








107303-01 


FUSE COVER 


2. 50 








107304-01 


FUSE COVER BRACKET 


5. 50 








107305-01 


COVER 


3. 50 


T 1000 






107308—01 


COMPRESSION SPRING 


. 75 








107309-01 


BUFFER BOX BAR ASSY 


72. 00 








107309-02 


BUFFER BOX BAR ASSY 


54. 00 








107309-03 


BUFFER BOX BAR ASSY 


68. 00 








107309-04 


BUFFER BOX BAR ASSY 


34. 00 








107309-05 


BUFFER BOX BAR ASSY 


30. 00 








107319-02 


PROM WRITE MICROCONT PROG 


29. 00 


F6250 






107324-01 


PCBA KEYBOARD 


335, 00 


F6250 






107325-01 


PROM ECC ERROR CODE WTING 


28. 00 


F6250 






107326-01 


PROM ECC I & J VECTORING 


28. 00 


F6250 






107327-01 


PROM ECC PROGRAM A 


28. 00 


F6250 






107328-01 


PROM ECC PROGRAM B 


28. 00 


F6250 






107329-01 


PROM ECC PROGRAM C 


28. 00 


F6250 






107330-01 


PROM ECC PROGRAM D 


28. 00 


F6250 






107332-01 


PROM CAS CONTROL 


8. 50 


F6250 




X 


107341-01 


PCBA FORMATTER KEYBOARD 


245. 00 








107346-01 


PCBA CSD 


1, 040. 00 


F6250 






107351-01 


PCBA ERROR CORRECTION 


665. 00 


F6250 




X 


107356-01 


PCBA READ PATH SEQUENCER 


. 00 


REPL BY 


108566-01 




107360-01 


HARDWARE KIT 


6. 50 


F6250 






107366-01 


PCBA TU I/O BOARD 


185. 00 


F6250 






107381-01 


PCBA CRC & ACRC 


575. 00 


F6250 






107386-01 


PCBA TU PORT 


840. 00 


F6250 






107396-01 


PCBA TRANSLATOR 


565. 00 


F6250 




X 


107401-01 


PCBA READ CHANNEL SEQ 


. 00 


REPL BY 


109261-01 


X 


107406-01 


PCBA CPU MEMORY 


. 00 


REPL BY 


107406-02 




107406-02 


PCBA CPU MEMORY 


1, 360. 00 


F6250 






107406-03 


PCBA CPU MEMORY 


1, 370. 00 


F6250 




X 


107411-01 


PCBA WRITE MICROCONTROLF.R 


. 00 


REPL BY 


107696-02 




107421-01 


FILLER PANEL ASSY 


47. 00 








107421-02 


FILLER PANEL 


47. 00 






111 


107422-01 


CABINET 


. 00 


GCR SYSTEM 




107424-01 


KEYBOARD CABLE ASSY 


25. 00 


F6250 




X 


107425-01 


HANDLE, PCB M8950 


. 00 


REPL BY 


107425-12 


X 


107425-02 


HANDLE, PCB M8951 


. 00 


REPL BY 


107425-14 


X 


107425-03 


HANDLE, PCB M8952 


. 00 
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SUBSKXARY OF TRIUMPH - AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 


X 


107425-04 


HANDLE, PCB M8953 


. 00 


REPL BY 107425-15 


X 


107425-05 


HANDLE, PCB M8955 


. 00 


REPL BY 107425-16 


X 


107425-06 


HANDLE, PCB M8956 


. 00 


REPL BY 107425-13 


X 


107425-07 


HANDLE, PCB M8957A 


. 00 


PRE-PRODUCTION 


X 


107425-08 


HANDLE, PCB MB959 


. 00 


REPL BY 107425-17 


X 


107425-09 


HANDLE, PCB 


. 00 


REPL BY 107425-18 


X 


107425-10 


HANDLE, PCB 


. 00 


REPL BY 107425-22 


X 


107425-11 


HANDLE, PCB M8960 


. 00 


REPL BY 107425-20 




107425-12 


HANDLE PCB RCH 


1. 50 






107425-13 


HANDLE PCB CRC 


1. 00 






107425-19 


HANDLE PCB WMC 


1. 50 






107425-21 


HANDLE PCB LWD 


1. 50 






107425-22 


HANDLE PCB STC 


1. 50 






107426-01 


STANDOFF . 50 INCH 


2. 50 




ZZZ 


107426-02 


STANDOFF . 688 INCH 


. 00 


PRE-PRODUCTION 


zzz 


107426-03 


STANDOFF . 75 INCH 


. 00 






107427-01 


THERMOSTAT INSULATOR 


15. 00 






107433-01 


GUIDE PLATE 


49. 00 






107433-02 


GUIDE PLATE 


50. 00 






107435-01 


FRONT PANEL F6250 


92. 00 




D 


107440-01 


FRAME F6250 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




107441-01 


PANEL 


110. 00 




X 


107442-01 


SIDE PLATE 


. 00 


REPL BY 107900-01 


X 


107442-02 


SIDE PLATE 


. 00 


REPL BY 107900-02 




107443-01 


PLATE, MASS BUSS CONNECTR 


19. 00 






107444-01 


INTERFACE I/O PLATE 


26. 00 




X 


107445-01 


TOP COVER 


. 00 


REPL BY 107907-01 


X 


107446-01 


REAR DOOR 


. 00 


REPL BY 107909-01 




107447-01 


AIR DUCT HOUSING 


56. 00 






107448-01 


FAN PLATE 


21. 00 




X 


107516-01 


HUB EXTENSION 


. 00 


REPL BY 107552-01 


X 


107517-01 


CAM 2200BPI 


. 00 


REPL BY 107550-01 


X 


107518-01 


SECTOR TRANSDUCER CLAMP 


. 00 


REPL BY 104128-02 




107521-01 


COUNTER WEIGHT 


20. 00 






107524-01 


BAFFLE RIGHT SIDE 


15. 00 






107525-01 


BAFFLE LEFT SIDE 


14. 00 






107526-01 


MOTOR SPINDLE ASSY 


565. 00 


D1K DUAL 




107528-01 


CARRIAGE ASSY 2200BPI 


485. 00 


D1K DUAL 


D 


107530-01 


CHASSIS ASSY 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




107531-01 


BEZEL ASSY NO ACCENT PAN 


360. 00 


D1K DUAL 




107531-02 


BEZEL ASSY WITH LOGO 


365. 00 


D1K DUAL 




107531-03 


BEZEL ASSY WITHOUT LOGO 


365. 00 


D1K DUAL 




107550-01 


CAM 2200 BP I 


1. 00 


D1K DUAL 


X 


107550-02 


CAM 


1 . 50 






107552-01 


HUB EXTENSION 


93. 00 
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SUBStOUflYOF TRUMPH-ADL6R 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


107561-01 


PCBA READ/WRITE 2 


380. 00 


D1K 1500 RPM 


107561-02 


PCBA READ/WRITE 2 


380. 00 


D1K 2400 RPM 


107561-03 


PCBA READ/WRITE 2 


380. 00 


D1K 1500 RPM DUAL 


107561-04 


PCBA READ/WRITE 2 


380. 00 


D1K 2400 RPM DUAL 


107580-01 


POWER SUPPLY ASSY S1416A 


1 , 320. 00 


85V-138V 50HZ 


107580-02 


POWER SUPPLY ASSY S1416A 


1, 320. 00 


85V— 1 38V 60HZ 


107580-03 


POWER SUPPLY ASSY S1416A 


1, 320. 00 


1 70V-276V 50HZ 


107580-04 


POWER SUPPLY ASSY S1416A 


1, 320. 00 


1 70V- 2 76V 60HZ 


107580-58 


POWER SUPPLY CABLE 


120. 00 


S1416A 


107580-90 


POWER SUPPLY CABLE 


. 00 


REPL BY 107580-58 


107605-01 


PCBA liFMTR DUAL 


1, 560. 00 


DUAL 


107605-02 


PCBA MFMTR PE 


li 560. 00 _ 


__ PE 


107605-03 


PCBA MFMTR 'NRZI 


H 560. 00 


NRZI 


107605-04 


PCBA MFMTR DUAL SPECIAL 


1, 560. 00 


<3 CHAR & "0“ CRC 


107609-01 


PLUG ASSY 12. SIPS 


34. 00 




107609-02 


PLUG ASSY 18. 75 1 PS 


34. 00 




107609-03 


PLUG ASSY 22. 5 IPS 


34. 00 




107609-04 


PLUG ASSY 25 I PS 


34. 00 




107609-05 


PLUG ASSY 37. 5 IPS 


34. 00 




107609-06 


PLUG ASSY 45IPS 


34. 00 




107609-07 


PLUG ASSY 75rPS 


34. 00 




107609-09 


ARRAY PLUG 125 I PS 


34. 00 




107611-01 


PCBA INTERCONNECT E 


170. 00 




107611-02 


PCBA INTERCONNECT E 


170. 00 




107615-01 


PCBA POWER SUPPLY II 


165. 00 


FT6 ?•/ FT 7 


107615-02 


PCBA POWER SUPPLY II 


165. 00 


FT9 


107615-03 


PCBA POWER SUPPLY II 


Jjb5. 00 


FT8 


107615-04 


PCBA PWR SUPPLY II W/48V 


165. 00 


FT7 


107615-05 


PCBA PWR SUPPLY II W/4SV 


165. 00 


FT8 


107631-01 


PCBA ADAPTER DC I 


58. 00 




107635-01 


PCBA ADAPTER DC II 


70. 00 




107639-01 


PCBA ADAPTER DC III 


54. 00 




107643-01 


HEAT SINK 


9. 50 




107647-01 


CABLE ASSY FT7000 


33. 00 


10" 


107647-02 


CABLE ASSY FT7000 


34. 00 


17“ 


107647-03 


CABLE ASSY FT7000 


35. 00 


27. 5" 


107647-04 


CABLE ASSY FT7000 MTA 


160. 00 


5 FT 


107647-05 


CABLE ASSY FT7000 MTA 


260. 00 


5 FT/10 FT/5 FT 


107649-01 


PROGRAMMED IC 


53. 00 




107649-02 


PROGRAMMED IC 


57. 00 




107649-03 


PROGRAMMED IC 


57. 00 




107649-04 


PROGRAMMED IC 


57. 00 




107650-01 


PROGRAMMED IC 


16. 00 




107651-01 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




107651-02 


PROGRAMMED IC 


13. 00 
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PERTEC 



SUBSIOlAfff OF TRIUMPH-AOtER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


X 


107651-03 


PROGRAMMED IC 


. 00 


X 


107651-04 


PROGRAMMED IC 


. 00 


X 


107651-05 


PROGRAMMED IC 


. 00 


X 


107651-06 


PROGRAMMED IC 


. 00 




107651-07 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




107651-08 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




107651-09 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




107651-10 


PROGRAMMED IC 


13. 00 


X 


107651-11 


PROGRAMMED IC 


. 00 


X 


107651-12 


PROGRAMMED IC 


. 00 


X 


107651-13 


PROGRAMMED IC 


. 00 


X 


107651-14 


PROGRAMMED IC 


. 00 




107653-01 


CABLE ASSY PS I I -TO MFMTR 


12. 00 




107653-02 


CABLE ASSY PS II-INTCNT E 


12. 00 




107653-03 


CABLE ASSY PS II-INTCNT E 


12. 00 




107653-04 


CABLE ASSY PS II-INTCNT E 


12. 00 




107654-01 


CARD STIFFENER 


. 00 




107658-01 


POWER SUPPLY ASSY FT7 


425. 00 




107658-02 


POWER SUPPLY ASSY FT7 


430. 00 




107669-01 


HEATSINK 


40. 00 




107669-02 


HEATS TNK 


31. 00 




107670-01 


INSULATOR 


35. 00 




107671-01 


UL FUSE WARNING LABEL 


5. 00 




107676-01 


PCBA I/O CABLE II BOARD A 


66. 00 




107680-01 


I/O LINK CABLE ASSY II 


205. 00 




107680-02 


I/O LINK CABLE ASSY II 


195. 00 




107680-03 


I/O LINK CABLE ASSY II 


165. 00 




107680-05 


I/O LINK CABLE ASSY II 


225. 00 




107680-06 


I/O LINK CABLE ASSY II 


210. 00 




107680-07 


I/O LINK CABLE ASSY II 


305. 00 




107680-08 


I/O LINK CABLE ASSY II 


185. 00 




107680-09 


I/O LINK CAL.BE ASSYII 10F 


190. 00 




107680-10 


I/O LINK CABLE ASSYII 7FT 


175. 00 




107680-11 


I/O LINK CABLE ASSYII 5FT 


170. 00 




107680-12 


I/O LINK CABLE ASSYII 4FT 


165. 00 




107681-01 


PCBA I/O CABLE II 


44. 00 




107691-02 


I/O CABLE ASSY I I 5 FT 


81. 00 




107691-03 


I/O CABLE ASSY II 10 FT 


99. 00 




107691-04 


I/O CABLE ASSY I I 20 FT 


140. 00 




107696-02 


PCBA LWD WRITE CONTROLLER 


2/ 000. 00 




107702-31 


PCBA SERVO 


500. 00 




107702-32 


PCBA SERVO 


500. 00 


111 


107707-12 


PCBA LOGIC 2 


. 00 




107712-01 


PCBA MOTOR CONTROL 


115. 00 




107712-02 


PCBA MOTOR CONTROL 


115. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

REPL BY 109361-01 
REPL BY 109362-01 
REPL BY 109363-01 
REPL BY 109364-01 



REPL BY 109371-01 
REPL BY 109372-01 

REPL BY 109373-01 

REPL BY 109374-01 

FT7 

FT8 

FT9 

FT6 

REPL BY 106990-01 
SPECIFY VOLT/CORD 
SPECIFY VOLT/CORD 



10FT 

7FT 

4FT 

20FT 

30FT 

40FT 



5FT 

FOR UNITS W/SC902 
FOR UNITS W/ SC 902 
FOR UNITS W/ SC 902 
FOR UNITS W/SC902 



NOT AVAILABLE 
90 THRU 125 VOLTS 
190 THRU 250 VOLTS 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




SUBSOARV OF TRKJMPHAOLER 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




PRICE 


REMARKS 




107717-02 


POWER SUPPLY ASSY 




555. 00 


SPECIFY VOLTAGE 




107717-11 


POWER SUPPLY ASSY 




550. 00 


SPECIFY VOLTAGE 




107717-12 


POWER SUPPLY ASSY 




550. 00 


SPECIFY VOLTAGE 




107717-17 


POWER SUPPLY ASSY 




555. 00 


SPECIFY VOLTAGE 




107717-18 


POWER SUPPLY ASSY 




560. 00 


SPECIFY VOLTAGE 




107720-01 


PCD A READ/WRITE 'C ' 




375. 00 


2400RPM 100TPI 




107720-02 


PC BA READ/WRITE 'C ' 




375. 00 


1500RPM 100TPI 




107720-03 


PCBA READ/WRITE 'C ' 




375. 00 


2400RPM 200TPI 




107720-04 


PCBA READ/WRITE 'C •' 




375. 00 


1500RPM 200TPI 




107720-13 


PCBA READ/WRITE 'C ' 




375. 00 


2400RPM 200TPI 




107720-17 


PCBA READ/ WRITE 'C ' 




375. 00 


2400RPM 200 TP I 




1077215-01 


PCBA TEMP ?/. WRITE COMP 


185. 00 






107730-01 


PCBA + 5V TIMER 




125. 00 






107735-04 


SWITCH BRACKET ASSY 




170. 00 






107735-05 


SWITCH BRACKET ASSY 




200. 00 


D3EXT 




107737-01 


POWER SWITCH CABLE ASSY 


15. 00 






107738-01 


SWITCH PANEL CABLE ASSY 


17. 00 


D3 




107738-02 


SWITCH PANEL CABLE ASSY 


66. 00 


D3 EXT 




107739-01 


LINE FILTER CABLE ASSY 


110. 00 






107740-01 


INTERCNCT CABLE ASSY 


D3 


56. 00 


PCBA TO SWTCH PNL 




107740-02 


INTERCNCT CABLE ASSY 


D3X 


76. 00 


PCBA TO SWTCH PNL 


XD 


107742-03 


BASE ASSY UN I VAC 




. 00 


PER TEC DEPOT ONLY 


XD 


107742-04 


BASE ASSY UN I VAC 




. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


XD 


107742-09 


BASE" ASSY 




. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


XD 


107742-10 


BASE ASSY 




. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


111 


107749-37 


PCBA LOGIC UN I VAC 




. 00 


NOT AVAILABLE 


111 


107749-38 


PCBA LOGIC UN I VAC 




. 00 


NOT AVAILABLE 




107751-01 


PCBA LOGIC UN I VAC 




1> 120. 00 


100TPI 




107751-02 


PCBA LOGIC UN I VAC 




1, 120. 00 


200TPI 




107757-01 


POWER CORD ASSY UNI VAC 


19. 00 






107759-01 


AC PWR ADAPTER CABLE 


ASSY 


16. 00 






107769-01 


I DENT LABEL 




2. 50 


UNI VAC 




107769-02 


I DENT LABEL 




2. 00 


UN I VAC 




107769-03 


I DENT LABEL 




2. 00 


UN I VAC 




107769-04 


I DENT LABEL 




2. 00 


UN I VAC 




107769-05 


I DENT LABEL 




2. 00 


UN I VAC 




107769-06 


I DENT LABEL 




2. 00 ■ 


i UN I VAC- 




107769-07 


I DENT LABEL 




2. 00 


UNI VAC 




107771-01 


PCBA LOGIC 




635. 00 






107771-02 


PCBA LOGIC 




635. 00 






107776-01 


PCBA SERVO 




1, 020. 00 






107781-01 


PCBA READ/ WRITE 




430. 00 


D3EXT 1500RPM 




107781-02 


PCBA READ/WRITE 




430. 00 


D3EXT 2400RPM 




107781-04 


PCBA READ/WRITE 




430. 00 


D3EXT 2400RPM 




107786-01 


PCBA MATRIX SELECT 




235. 00 


D3EXT 1500RPM 
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SUBSIDIARY Of TRUMPH-ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




107786-02 


PCBA MATRIX SELECT 


235. DO 




107791-01 


PCBA TEMP COMP 


245. 00 




107796-04 


POWER SUPPLY ASSY D3EXT 


650. 00 




107796-08 


POWER SUPPLY ASSY D3EXT 


650. 00 




107856-01 


PCBA READ 


825. 00 




107861-01 


PCBA WRITE 


710. 00 




i07S67-01 


CABLE ASSY MIA TO GCR FMT 


61. 00 




107867-02 


CABLE ASSY MIA TO GCR FMT 


61. 00 




107871-01 


PCBA 9 TRACK PRE-AMP 


440. 00 




107886-01 


PCBA MIA 


770. 00 


ZZZ 


107896-01 


FOAM PANEL 


. 00 


ZZZ 


107896-02 


FOAM PANEL 


. 00 


ZZZ 


107896-03 


FOAM PANEL 


. 00 


ZZZ 


107896-04 


FOAM PANEL 


. 00 


ZZZ 


107896-05 


FOAM PANEL 


. 00 


ZZZ 


107896-06 


FOAM PANEL 


. 00 


ZZZ 


107896-07 


FOAM PANEL 


. 00 


ZZZ 


107896-08 


FOAM PANEL 


. 00 


ZZZ 


107896-09 


FOAM PANEL 


. 00 


ZZZ 


107897-01 


FOAM PANEL TOP 


. 00 




107900-01 


SIDE PLATE 


34. 00 




107900-02 


SIDE PLATE- 


16. 00 


ZZZ 


107901-01 


BLOWER EXHAUST BOX 


. 00 




107902-01 


BLOWER EXHAUST BOX ASSY 


89. 00 




107904-01 


CARD LOCK 


4. 50 




107905-01 


DOOR LATCH SPACER 


5. 00 




107906-01 


MOUNTING RAIL STIFFENER 


39. 00 




107907-01 


TOP COVER F6250 


78. 00 




107908-01 


FAN PLATE F6250 


18. 00 


X 


107909-01 


REAR DOOR 


73. 00 


X 


107926-01 


PCBA GCR MIA 


. 00 




107935-01 


CABLE ASSY PREAMP TO WRT 


40. 00 




107936-01 


CABLE ASSY PREAMP TO READ 


47. 00 




107937-01 


CABLE ASSY MIA TO CONTROL 


18. 00 




107938-01 


CABLE ASSY GCR MIA 


29. 00 




107944-01 


FAN ASSY-CARD CAGE 


60. 00 




107945-01 


DIAGNOSTIC LOADER ASSY 


. 00 




107945-02 


DIAGNOSTIC LOADER ASSY 


. 00 




107945-03 


DIAGNOSTIC LOADER ASSY 


. 00 




107945-04 


DIAGNOSTIC LOADER ASSY 


. 00 




108016-02 


PROM MICROCOMP PROGRAM 


22. 00 




108017-02 


PROM MICROCOMP PROGRAM 


22. 00 




108018-02 


PROM MICROCOMP PROGRAM 


22. 00 




108019-02 


PROM MICROCOMP PROGRAM 


22. 00 




108020-02 


PROM MICROCOMP PROGRAM 


22. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

D3EXT 2400RPM 

9 5- 125V AC 
190-250VAC 



10 FT 
20 FT 

GCR 

OCR SYSTEM 
GCR SYSTEM 
GCR SYSTEM 
GCR SYSTEM 
GCR SYSTEM 

GCR SYSTEM 
GCR SYSTEM 
GCR SYSTEM 
GCR SYSTEM 
GCR SYSTEM 

F6250 

F6250 

GCR SYSTEM 
GCR 



F6250 

GCR 



6250 

REPL BY 107886-01 
T 1000 GCR 
T1000 GCR 
T1000 GCR 
T1000 GCR 

T1940 

LG V >300 BAUD 
LO V </«300 BAUD 
HI V >300 BAUD 
HI V <7=300 BAUD 

F6250 

F6250 

F6250 

F6250 

F6250 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




9UBSOARV OF TRftJMPH-AOLER 



PERTEC 



CODE 



N 



X 



X 



X 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


108021-02 


PROM MICROCQMP PROGRAM 


22. 00 


F6250 


108022-02 


PROM MICROCOMP PROGRAM 


22. 00 


F6250 


108023-02 


PROM MICROCOMP PROGRAM 


22. 00 


F6250 


108120-01 


BAFFLE KIT 


5. 00 


D3 


108131-01 J 


PCBA SERVO 


800. 00 




108141-01 


PCBA READ/WRITE 


385. 00 


1500 RPM 


108141-02 


PCBA READ/WRITE 


385. 00 


2400 RPM 


108141-03 


PCBA READ/WRITE 


385. 00 


2400 RPM 


108146-01 


PCBA R/W SELECTION MATRIX 


240. 00 


1500 RPM 


108146-02 


PCBA R/W SELECTION MATRIX 


240. 00 


2400 RPM 


108151-01 


POWER SUPPLY ASSY D3EXT 


445. 00 


SPECIFY VOLTAGE 


108151-03 


POWER SUPPLY ASSY D3EXT 


445. 00 


SPECIFY VOLTAGE 


108151-04 


POWER SUPPLY ASSY D3EXT 


445. 00 


SPECIFY VOLTAGE 


108151-05 


POWER SUPPLY ASSY D3EXT 


445. 00 


SPECIFY VOLTAGE 


108151-06 


POWER SUPPLY ASSY D3EXT 


445. 00 


SPECIFY VOLTAGE 


108151-07 


POWER SUPPLY ASSY D3EXT 


445. 00 


SPECIFY VOLTAGE. 


108161-01 


PCBA DIABLO LOGIC 


. 00 


REPL BY 109124-01 


108166-01 


PCBA PERTEC LOGIC 


825. 00 




108166-02 


PCBA PERTEC LOGIC 


1/ 370. 00 


GOLD PIN 


108176-01 


PCBA TEMP COMP 


240. 00 




108181-01 


PCBA LOGIC 


1, 750. 00 




108190-01 


POWER CORD ASSY 


21. 00 


125V DOMESTIC 


108190-02 


POWER CORD ASSY 


25. 00 


250V DOMESTIC 


108190-03 


POWER CORD ASSY 


27. 00 


EUROPEAN 


108190-04 


POWER CORD ASSY 


23. 00 


UN I VAC 


108190-05 


POWER CORD ASSY, IEC/VDE 


35. 00 


EUROPEAN 


108191-01 


JUMPER ASSY 


6. 00 




108191-02 


JUMPER ASSY 


6. 00 




108191-03 


POWER JUMPER ASSY 


15. 00 




108191-04 


POWER JUMPER ASSY 


12. 00 




108192-01 


CABLE ASSY POWER SWITCH 


. 00 


REPL BY 108192-02 


108192-02 


CABLE ASSY POWER SWITCH 


12. 00 




108193-01 


CABLE 


8. 50 




108194-01 


CABLE ASSY 


12. 00 




108195-07 


ARRAY PLUG 


4. 50 




108195-08 


ARRAY PLUG 


4. 00 




108195-09 


ARRAY PLUG 


4. 50 




108195-10 


ARRAY PLUG 


4. 50 




108195-11 


ARRAY PLUG 


4. 50 




108195-12 


ARRAY PLUG 


5. 50 




108195-13 


ARRAY PLUG 


5. 00 




108195-14 


ARRAY PLUG 


5. 00 




108195-15 


ARRAY PLUG 


5. 00 




108195-16 


ARRAY PLUG 


5. 00 




108195-17 


ARRAY PLUG 


5. 00 
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PERTEC 



SUBSOARV OF TRIUMPH-ADLEfl 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 




108195-18 


ARRAY PLUG 


5. 00 




X 


108196-01 


CABLE ASSY SERVO-TEMP COM 


. 00 


REPL BY 108196-02 




108196-02 


CABLE ASSY SERVO-TEMP COM 


31. 00 


GOLD PIN 


X 


108197-01 


CABLE ASSY LOGIC-TEMP COM 


. 00 


REPL BY 108197-02 




108197-02 


CABLE ASSY LOGIC-TEMP COM 


14. 00 


GOLD PIN 


X 


108198-01 


CABLE ASSY 


. 00 


REPL BY 108198-02 




108198-02 


CABLE ASSY 


34. 00 


LOOIC-R/W-TMP COMP 


X 


108199-01 


CABLE ASSY 


. 00 


REPL BY 108199-02 




108199-02 


CABLE ASSY 


2. 50 


SERVO-LOGIC AUX 


X 


108201-01 


PCBA LOGIC 


. 00 


REPL BY 109326-01 


X 


108204-01 


SPACER BLOCK 


32. 00 


D3 BEZEL DBS 9/81 




108206-01 


PCBA 30/40 UNIVRSAL LOGIC 


800. 00 


QUAD 




108206-02 


PCBA 30/40 UNIVRSAL LOGIC 


800. 00 


DUAL 




108206-03 


PCBA 30/40 UNIVRSAL LOGIC 


800. 00 






108211-01 


PCBA LOGIC 


1, 080. 00 






108212-01 


BAFFLE ASSY 


88. 00 


D3EXT 


X 


108217-01 


THERMISTOR ASSY 


. 00 


REPL BY 108217-02 




108217-02 


THERMISTOR ASSY 


110. 00 






108218-01 


SOLENOID ARM • 


8. 50 






108219-01 


SOLENOID BRACKET 


20. 00 






108220-01 


VOICE COIL ASSY 


105. 00 




D 


108221-01 


LINEAR MOTOR MAGNET ASSY 


.00 


PERTEC DEPOT ONLY 




108222-02 


SPINDLE ASSY 


500. 00 






108223-01 


THERMISTOR HOLDER ASSY 


51. 00 






108224-01 


CARRIAGE ASSY 


405. 00 




D 


108225-01 


TOP LOAD BASE ASSY 


.00 


PERTEC DEPOT ONLY 


D 


108225-02 


FRONT LOAD BASE ASSY 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


XD 


108225-04 


TOP LOAD BASE ASSY 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


XD 


108225-05 


FRONT LOAD BASE ASSY 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


D 


108225-07 


FRONT LOAD BASE ASSY 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


X 


108226-01 


HEAT SINK' ASSY 


. 00 


REPL BY 108226-02 




108226-02 


HEAT SINK ASSY 


170. 00 


GOLD PIN 




108228-01 


DISK GUIDE ASSY 


37. 00 




X 


108229-02 


HEAD CAM ASSY 


. 00 


REPL BY 108229-03 




108229-03 


HEAD CAM ASSY 


38. 00 


GOLD PIN 


X 


108230-01 


THERMISTOR ASSY 


. 00 


REPL EY 108217-02 


X 


108230-03 


THERMISTOR ASSY 


. 00 


REPL BY 108217-02 


ZZZ 


108231-01 


HEAD INSTALLTN TOOL D3EXT 


. 00 




X 


108235-01 


BEZEL GRAY 


52. 00 


OBS 9/81 


X 


108235-78 


BEZEL PEARL GRAY 


70. 00 


OBS 9/81 


X 


108235-86 


BEZEL DOVE GRAY 


52. 00 


OBS 9/81 


X 


108235-87 


BEZEL CHARCOAL BROWN 


52. 00 


OBS 9/81 




108235-93 


BEZEL BLACK 


40. 00 




X 


108235-95 


BEZEL BLACK 


70. 00 


OBS 9/81 


X 


108235-98 


BEZEL BROWN 


70. 00 


OBS 9/81 
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SUBSCIAW OF TWUMPM-ADUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




108236-01 


BRACKET BEZEL MOUNTING 


14. 00 




108236-02 


BRACKET BEZEL MOUNTING 


14. 00 




108238-01 


CATCH PLATE 


2. 50 




108239-01 


PLATE LATCH 


. 50 




108240-01 


BALL STUD 


2. 00 




108241-01 


BRACKET TL 


1. 50 


X 


108242-01 


HANDLE - FRONT LOAD 


. 00 


X 


108242-02 


HANDLE - TOP LOAD 


. 00 


X 


108243-01 


INTAKE DUCT 


. 00 


X. 


108244-01 


DOOR 


24. 00 




108245-01 


GROUND STRAP 


8. 00 




108245-02 


D3 EXT SPECIAL STRAP KIT 


8. 00 




108246-01 


SOLENOID ARM STOP 


9. 00 


X 


108248-01 


BRACKET 


. 00 


X 


108249-01 


BAFFLE 


. 00 




108249-02 


BAFFLE 


36. 00 




108254-01 


END CAP 


28. 00 




108255-01 


VOICE COIL 


11. 00 




108256-01 


IDLER ARM 


9. 50 




108258-01 


CARRIAGE POSITIONER. 


230. 00 


D 


108260-01 


BASE 


. 00 




108261-01 


GUIDE POST- 


3. 00 




108263-01 


BELT GUARD 


28. 00 




108265-02 


RIGHT HEAD CAM 2200 BP I 


. 75 




108266-02 


LEFT HEAD CAM 2200 BP I 


1. 50 




108267-01 


HEAT SINK-LARGE 


16. 00 




108267-02 


HEAT SINK 


9. 00 




108268-01 


HEAT SINK-SMALL 


11. 00 




108269-01 


STRAIN RELIEF- 


6. 50 




108270-01 


BRACKET 


20. 00 




108271-01 


STRAIN RELIEF 


25. 00 




108273-01 


CARD SUPPORT ANGLE 


5. 50 




108276-01 


SPACER 


8. 00 




108278-01 


THERMAL BLOCK 


45. 00 




108279-01 


COUNTER WEIGHT 


13. 00 




108280-01 


INTERCONNECT BRACKET 


5. 00 




108281-01 


EXTENSION BRACKET 


2. 50 




108281-02 


EXTENSION BRACKET 


3. 00 




108282-01 


PIVOT STANDOFF SUPPORT 


5. 00 




108283-01 


I/O CABLE COVER 


5. 00 




108284-01 


STANDOFF 


1. 00 


X 


108285-01 


SOLENOID ARM 


5. 00 


X 


108285-02 


SOLENOID ARM 


26. 00 


X 


108286-01 


SOLENOID BRACKET 


15. 00 


X 


108287-01 


PIVOT POST 


11. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 109137-01 
REPL BY 109143-01 
REPL BY 110200-01 
DBS 9/81 



REPL BY 110119-01 
REPL BY 110119-01 



RERTEC DEPOT ONLY 



T/L 

F/L 



PERT6C 



SUBSOAHY OF TRIUMPH -AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




108288-01 


THERMISTOR HOLDER 


2. 00 




108291-01 


CARD RETAINER 


. 75 




108292-01 


BUMPER STOP BLACK 


3. 00 




108292-02 


BUMPER STOP RED 


2. 00 


X 


108293-01 


SINGLE DISK SPACER 


130. 00 


X 


108294-01 


MOTOR PULLEY 


. 00 


X 


108294-02 


MOTOR PULLEY 


. 00 


X 


108294-03 


MOTOR PULLEY 


. 00 




i08295~01 


FAN GRILL 


8. 50 




108301-03 


PCBA PE/NR Z I 


445. 00 




108306-02 


PCBA DATA F 


605. 00 




108306-08 


PCBA DATA F 


845. 00 


R 


108311-01 


PCBA R/W 7/9 NRZI FMTR 


630. 00 




108316-01 


PCBA PE READ 


1, 100. 00 




108321-01 


PCBA PE WRITE 


800. 00 




108321-03 


PCBA PE WRITE 


800. 00 




108326-18 


PCBA TAPE CONTROL J 


785. 00 




108331-53 


PCBA DATA K 1 


805. 00 




108336-07 


PCBA DATA E19 


635. 00 




108336-08 


PCBA DATA E19 


900. 00 




108340-01 


CARD ALIGNMENT BLOCK 


26. 00 


X 


108342-01 


FRONT PANEL ASSY-WHITE 


. 00 


X 


108342-02 


FRONT PANEL ASSY-LT GRAY 


. 00 




108342-03 


FRONT PANEL ASSY-LT GRAY 


40. 00 




108342-04 


FRONT PANEL ASSY-WHITE 


51. 00 


R 


108342-05 


FRONT PANEL ASSY-UNI VAC 


92. 00 




108343-01 


BUMPER 


6. 00 




108344-01 


SWITCH ASSY DOOR SAFETY 


30. 00 


112 


108351-01 


DOOR SFTY SWITCH PLUNGER 


. 00 


111 


108352-01 


DOOR BRACKET 


. 00 


X 


108355-01 


FILLER PLUG 


. 00 




108356-01 


SHIPPING PACK PWR SUPPLY 


8. 50 


111 


108357-01 


COMPRESSION SPRING 


. 00 


111 


108358-01 


TRANSPORT WINDOW 


. 00 


122 


108359-01 


DOOR INTER SWITCH ADAPTER 


. 00 


122 


108360-01 


SWITCH HOUSING-GREY 


. 00 


111 


108360-02 


SWITCH HOUSING-GREY 


. 00 


212 


108360-03 


SWITCH HOUSING-BLACK 


. 00 


211 


108360-04 


SWITCH HOUSING-BLUE 


. 00 


111 


108360-05 


SWITCH HOUSING-BLACK 


. 00 


121 


108360-06 


SWITCH HOUSING-GOLD 


. 00 


211 


108360-07 


SWITCH HOUSING-BEIGE 


. 00 


212 


108360-10 


SWITCH HOUSING-LT GREY 


. 00 


222 


108361-01 


INTERLOCK SWITCH BRACKET 


. 00 


221 


108362-01 


HEAD PLATE COVER OFF WHTE 


. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 



REPL BY 103642-01 
REPL BY 103642-02 
REPL BY 103642-03 

BURROUGHS RESTRCTB 



REPL BY 108342-04 
REPL BY 108342-03 

RESTRICTED 
T6 T8 T9 DSS 

REPL BY 10S382-XX 
48V FOR T7000 

T9 

WITH SELECT 
WITH SELECT 
WITH SELECT 





SUBSIDIARY OF TWUMPH- ADLER 



PGRTEC 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 


212 


108362-02 


HEAD PLATE COVER WRM GRAY 


. 00 




112 


108362-03 


HEAD PLATE COVER LT GREEN 


. 00 




222 


108362-04 


HEAD PLATE COVER GRAY 


. 00 




222 


108363-01 


SWITCH PLUNGER BODY 


. 00 




222 


108363-02 


SWITCH PLUNGER CAP 


. 00 




R 


108367-01 


SHIPPING FRAME-DEC 


155. 00 


RESTRICTED 




108369-01 


SWITCH COVER GRAY 


37. 00 


T9 DSS 




108369-02 


SWITCH COVER BLACK 


37. 00 


T9 DSS 




108369-03 


SWITCH COVER DARK GRAY 


37. 00 


T9 DSS 




108376-01 


FLEXIBLE HOSE 35“ 


11. 00 


T1 VACUUM 




108376-02 


FLEXIBLE HOSE 14” 


5. 50 


T 1 EXHAUST 




108376-03 


FLEXIBLE HOSE 21" 


7. 00 


TU77/78 EXHAUST 




108376-04 


FLEXIBLE HOSE 114" 


34. 00 


TU77/78 VACUUM 




108377-01 


FLEXIBLE TUBE 18" TU77/78 


5. 00 


&T1 COMP TO FILTER 




108377-02 


FLEXIBLE TUBE 36" TU77/78 


10. 00 


&T 1 MUFLR TO COMP 




108377-03 


FLEXIBLE TUBE 42" 


12. 00 


T 1 FILTER TO VALVE 




108377-05 


FLEXIBLE TUBE 105" TU77/8 


30. 00 


FILTER TO VALVE 




108378-01 


ADJUSTABLE CARD STOP 


17. 00 


T9000 




108378-02 

108379-01 


ADJUSTABLE CARD STOP 
ADJUSTABLE CARD STOP 


4. 00 
12. 00 


FT6 & T9 




108380-01 


SWITCH PLUNGER 


3. 50 


T9 DSS 




108382-01 


FILLER PLUG GRAY 


6. 00 


W/OUT DSS FUNCTION 




108382-02 


FILLER PLUG BLACK 


4. 00 


W/OUT DSS FUNCTION 


N 


108383-01 


INTERLOCK SWITCH KIT 


53. 00 


T9 DSS GRAY 


N 


108383-02 


INTERLOCK SWITCH KIT 


53. 00 


T9 DSS BLACK 


N 


108383-03 


INTERLOCK SWITCH KIT 


53. 00 


T9 DSS DARK GRAY 




108384-01 


STANDOFF 


19. 00 


FT7000 




108385-01 


STANDOFF 


18. 00 


FT7000 




108386-01 


COLLAR 


24. 00 


FT7000 


X 


108388-01 


DOOR DSS MOD GRAY 


. 00 


REPL BY 103832-01 


X 


108388-02 


DOOR DSS MOD BLACK 


. 00 


REPL BY 103832-02 


X 


108388-03 


DOOR DSS MOD DARK GRAY 


. 00 


REPL BY 103832-03 


112 


108391-01 


TS DOOR SAFETY SWITCH KIT 


. 00 


NOT AVAILABLE 


222 


108393-01 


T9 DOOR SAFETY SWITCH KIT 


. 00 


NOT AVAILABLE 




108395-01 


CARD SUPPORT 


9. 00 


FTSOOOA 




108396-01 


SWITCH HOUSING GRAY 


31. 00 


T8A 




108396-03 


SWITCH HOUSING BLACK 


31. 00 


T8A 




108396-05 


SWITCH HOUSING BLACK 


31. 00 


T8A 




108396-06 


SWITCH HOUSING GOLD 


31. 00 


T8A 




108396-07 


SWITCH HOUSING BEIGE 


31. 00 


T8A 




108396-08 


SWITCH HOUSING BROWN 


31. 00 


TBA 




108396-09 


SWITCH HOUSING DK BROWN 


31. 00 


T8A 




108397-01 


BRACKET, SWITCH 


5. 00 


T8A 




108398-01 


OVERLAY, GRAY 


86. 00 


T8A 




108399-01 


BRACKET, T8 


9. 50 
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SUeSOARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 

CODE PART NUMBER DESCRIPTION PRICE 

111 10841 1-01 PCBA AUXILIARY .00 

108416-01 PCBA DC -DC CO NV/REG 995.00 

108420-01 POWER SUPPLY CHASSIS 155.00 

108421-01 POWER INDUCTOR ASSY 48. 00 

108423-01 HEATSINK 35. 00 



108423-02 HEATSINK 30. 00 

108424-01 SPACER 25. 00 

108426-01 RFI SHIELD 21.00 

X 108427-01 FRONT PANEL, POWER SUPPLY . 00 

108427-02 FRONT PANEL, POWER SUPPLY 80. 00 



111 108428-01 

108429-01 
108430-01 
108432-01 
108441-01 



FRONT PANEL POWER SUPPLY . 00 
POWER SUPPLY COVER 69. 00 
POWER SUPPLY ASSY 2, 580. 00 
STANDOFF 38. 00 
PCBA INTERCONNECT G 395. 00 



108441-02 
108446-01 
108450-01 
108450-02 
N 108454-01 



PCBA INTERCONNECT G 
PCBA AUXILIARY I 
POCKET BAR ASSY 
POCKET BAR ASSY 
VACUUM REEL LOCATING BAR 



200 . 00 
525. 00 
32. 00 
20 . 00 
4. 50 



108457-01 CAPSTAN MOTOR MTG PLATE 32. 00 

108458-01 VACUUM NOZZLE 12.00 



108462-01 


FOAM WASHER 


108463-01 


POCKET PAD 


108475-01 


COVER 




108478-01 


MOTOR 


PULLEY 


108478-02 


MOTOR 


PULLEY 


108478-03 


MOTOR 


PULLEY 


108478-04 


MOTOR 


PULLEY 


1 08478-05 


MOTOR 


PULLEY 


108478-06 


MOTOR 


PULLEY 


108478-07 


MOTOR 


PULLEY 


108478-08 


MOTOR 


PULLEY 


108478-09 


MOTOR 


PULLEY 


108478-10 


MOTOR 


PULLEY 


108478-11 


MOTOR 


PULLEY 


108478-12 


MOTOR 


PULLEY 


108478-13 


MOTOR 


PULLEY 


108478-14 


MOTOR 


PULLEY 


108478-15 


MOTOR 


PULLEY 



3. 00 
8. 50 
3. 50 



60HZ 


0-4K 


FT 


46. 00 


60HZ 


4-8K 


FT 


52. 00 


50HZ 


0-4K 


FT 


53. 00 


50HZ 


4-8K 


FT 


79. 00 


60HZ 


0-2K 


FT 


46. 00 


60HZ 


2-4K 


FT 


54. 00 


60HZ 






54. 00 


60HZ 


6-8K 


FT 


54. 00 


50HZ 


0-2K 


FT 


54. 00 


50HZ 


4-6K 


FT 


72. 00 


50HZ 






56. 00 


50HZ 


2-4K 


FT 


74. 00 


50HZ 


6-8K 


FT 


56. 00 


50HZ 


4-6K 


FT 


56. 00 


60HZ 


2-4K 


FT 


56. 00 



108479-01 COMPRESSOR BELT 50/60HZ 

108479-02 COMPRESSOR BELT 50/60HZ 

108479-03 BLOWER BELT 60HZ 0-4K T1 

108479-04 BLOWER BELT 60HZ 4-8K T1 

108479-05 BLOWER BELT 50HZ 0-4K T1 



7. 00 

7. 00 

8 . 00 
8 . 00 
7. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

NOT AVAILABLE 



GCR 



REPL BY 108427-02 



F6250 

W/CURRENT SENSOR 



GCR 



NO DISCOUNT 



T1640/T 1940 
T1640/T 1940 
T1X40 & 2-4K TU77 
T 1 640/ T 1940 
TU77/TU78 

TU78 

6-8KTU77&4-6K TU78 
TU78 

TU77/TU78 

TU77 

6— 8KTU77&4-6K TU78 

TU78 

TU78 

TU77 

TU77 

T1640 &.TU77/78 MIX 
T1940 0-8K FT 
&2— 4TU77/78, 4-6/78 
&50HZ 0-2K TU77/78 
& 0-2K TU77/TU78 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




SUBSIDIARY OF TRAJMPH-ADLER 



CODE 



N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 



X 



X 



R N 
X 

N 

N 



R 

ZZZ 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 






PRICE 


REMARKS 




108479-06 


BLOWER BELT 


50HZ 


4-8K 


FT 


7. 50 


T1640/T 1940 




108479-07 


COMPRESSOR BELT 


50HZ 




7. 50 


0--2K FT TU77 




108479-08 


COMPRESSOR BELT 


50/60HZ 


6. 50 


TU77/TU78 ALT MIX 


108479-10 


BLOWER BELT 


60HZ 


0-2K 


FT 


6. 50 


TU77/TU78 




108479-11 


BLOWER BELT 


60HZ 


6-8TU78 


8. 00 


9y. 4-6, 6— 8K TU77 


108479-12 


BLOWER BELT 


50HZ 




8. 00 


4-6, 6--8K TU77/TU78 


108481-01 


BELT/PULLEY 


KIT- 


■60HZ 




63. 00 


NO DSCOUNT LOW 


ALT 


108481-02 


BELT/PULLEY 


KIT- 


•50HZ 




63. 00 


NO DSCQUNT LOW 


ALT 


108481-03 


BELT/PULLEY 


KIT- 


•60HZ 


GCR 


63. 00 


NO DSCOUNT LOW 


ALT 


108481-04 


BELT/PULLEY 


KIT- 


•50HZ 


GCR 


63. 00 


NO DSCOUNT LOW 


ALT 


108481-05 


BELT /PULLEY 


KIT- 


-60HZ 




25. 00 


NO DSCOUNT HGH 


ALT 


108481-06 


BELT/PULLEY 


KIT- 


•50HZ 




25. 00 


NO DSCOUNT HGH 


ALT 


108481-07 


BELT /PULLEY 


KIT- 


•60HZ 


GCR 


25. 00 


NO DSCOUNT HGH 


ALT 


108481-08 


BELT/PULLEY 


KIT- 


•50HZ 


GCR 


25. 00 


NO DSCOUNT HGH 


ALT 


108481-09 


BELT/PULLEY 


KIT 


60HZ 




135. 00 


0-2K FT TU77 




108481-10 


BELT /PULLEY 


KIT 


60HZ 




105. 00 


2-4K FT TU77 




108481-11 


BELT /PULLEY 


KIT 


60HZ 




110. 00 


4-6K FT TU77 




108481-12 


BELT /PULLEY 


KIT 


60HZ 




150. 00 


6-BK FT TU77 




108481-13 


BELT/PULLEY 


KIT 


60HZ 




98. 00 


0-2K FT TU78 




108481-14 


BELT/PULLEY 


KIT 


60HZ 




105. 00 


2-4K FT TU78 




108481-15 


BELT/PULLEY 


KIT 


60HZ 




110. 00 


4-6K FT TU78 




108481-16 


BELT/PULLEY 


KIT 


60HZ 




140. 00 


6-8K FT TU78 




108481-17 


BELT/PULLEY 


KIT 


50HZ 




150. 00 


0-2K FT TU77 




108481-18 


BELT/PULLEY 


KIT 


50HZ 




115. 00 


2--4K FT TU77 




108481-19 


BELT/PULLEY 


KIT 


50HZ 




130. 00 


4-6K FT TU77 




108481-20 


BELT /PULLEY 


KIT 


50HZ 




155. 00 


6-8K FT TU77 




108481-21 


BELT/PULLEY 


KIT 


50HZ 




110. 00 


0-2K FT TU78 




108481-22 


BELT /PULLEY 


KIT 


50HZ 




130. 00 


2-4K FT TU78 




108481-23 


BELT /PULLEY 


KIT 


50HZ 




1 1 5. 00 


4-6K FT TU73 




108481-24 


BELT /PULLEY 


KIT 


50HZ 




155. 00 


6-8K FT TU78 




108483-01 


UPPER CARTRIDGE 


RESTRAINT 


. 00 


REPL BY 110190- 


-01 


108485-01 


LOWER CARTRIDGE 


RESTRAINT 


170. 00 






108486-01 


VACUUM AIR ADJUST SHAFT 


3. 50 






108487-01 


VACUUM PLATE 






3. 00 






108488-01 


VACUUM COVER 






7. 00 






108490-01 


UPPER RESTRAINT 


COVER 




2. 50 






108491-01 


UPPER RESTRAINT 


GASKET 


3. 50 






108492-01 


TU77 SPARES 


KIT 


W/CASE 


2, 216. 00 


NO DISCOUNT 




108492-03 


TU78 SPARES 


KIT 






. 00 


RPL BY 108492-04/5 


108492-04 


TU78 SPARES 


KIT 


1 




432. 20 


NO DISCOUNT 




108492-05 


TU78 SPARES 


KIT 


2 




2, 583. 80 


NO DISCOUNT 




108493-01 


UPPER DOOR STOP 


BRACKET 


9. 00 






108496-01 


PRIMARY WIRING LABEL- 


TU77 


. 50 


RESTRICTED 




108498-01 


MTG. PLATE 1 


NOZZLE KIT 


28. 00 






108504-02 


TIMING PULLEY 4E 


1 GROOVE 


. 00 
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SUBSICXARY OF 


jjlpEBTEcH 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




DATE: JULY 1, 1982 


TRIUMPH -ADLER 








LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




108510-01 


PROM WRITE MICROCONTROLER 


27. 00 


F6250 




108511-01 


PROM WRITE MICROCONTROLER 


27. 00 


F6250 




108512-01 


PROM TRANSLATOR PROG E38 


27. 00 






108513-01 


PROM TRANSLATOR 4 TO 5 


18. 00 






108514-01 


PROM ACRC CHECK 


27. 00 


F6250 




108515-01 


PROM CRC PROGRAM B 


27. 00 


F6250 




108516-01 


PROM CRC PROGRAM A 


18. 00 


F6250 




108526-01 


PROM READ CHANNEL 


27. 00 






108527-01 


PROM READ CHANNEL 


27. 00 






108528-02 


PROM READ PATH SEQ PROG A 


29. 00 






108529-02 


PROM READ PATH SEQ PROG B 


29. 00 






108530-02 


PROM READ PATH SEQ PROG C 


29. 00 






108531-01 


PROM READ PATH SEQ MUX AE 


27. 00 






108533-01 


REVISION STATUS LABEL 


1. 00 


TU7S 


ZZZ 


108548-01 


RECEPTACLE MTG PLATE - 


. 00 


GCR SYSTEM 


ZZZ 


108549-01 


RECEPTACLE PLATE ASSY 


. 00 


GCR 


ZZZ 


108550-01 


POWER PANEL 


. 00 


GCR SYSTEM 


ZZZ 


108552-01 


CABLE PORT COVER 


. 00 


GCR SYSTEM 


ZZZ 


108553-01 


PORT COVER RETAINER 


. 00 


GCR SYSTEM 




108562-01 


FAN ASSY 


185. 00 


GCR 


ZZZ 


108563-01 


POWER PANEL COVER 


. 00 


GCR SYSTEM 


ZZZ 


108564-01 


FAN TO HOSE ADAPTER 


. 00 


GCR SYSTEM 




108566-01 


PCBA READ PATH SEQUENCER 1,070.00 


F6250 




108570-01 


PROM MICRO PROGRAM E26 


25. 00 






108571-02 


PROM MICRO PROGRAM E20 


25. 00 






108572-02 


PROM MICRO PROGRAM E26 


25. 00 






108573-02 


PROM MICRO PROGRAM E10 


25. 00 






108574-01 


PROM MICRO PROGRAM E5 


25. 00 






108575-01 


PROM MICRO PROGRAM E43 


25. 00 






108576-01 


PROM MICRO PROGRAM G2 


25. 00 






108577-01 


PROM MICRO PROGRAM 


25. 00 




ZZZ 


108580-01 


BELT/PULLEY KIT 


. 00 


GCR SYSTEM 


ZZZ 


108582-01 


BLOWER PANEL 


. 00 


GCR SYSTEM 


ZZZ 


108584-01 


POWER CORD ASSY 


. 00 


GCR SYSTEM 




108585-01 


POWER CORD ASSY 


20. 00 






108844-01 


REEL HUB ASSY 


255. 00 


T 1 000 




108857-01 


POCKET BAR-UPPER 


35. 00 






108858-01 


POCKET BAR-LOWER 


17. 00 




N 


109113-01 


BAFFLE KIT - D3 EXT 


25. 00 


NO DISCOUNT 


X 


109114-01 


BEZEL ASSY F/L GRAY 


. 00 


REPL BY 109141-01 


X 


109114-76 


BEZEL ASSY F/L GRAY WHITE 


. 00 


REPL BY 109141-76 


X 


109114-95 


BEZEL ASSY F/L BLACK 


. 00 


REPL BY 109141-95 


X 


109114-97 


BEZEL ASSY F/L GRAY 


. 00 


REPL BY 109141-97 


X 


109115-01 


BEZEL ASSY T/L GRAY 


. 00 


REPL BY 109140-01 


X 


109115-78 


BEZEL ASSY T/L PEARL GRAY 


. 00 


REPL BY 109140-78 



PAGE 112 





9UBSOARY OF TRRJMPH-AOLER 



PGRTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


109115-83 


BEZEL ASSY T/L BEIGE/BRWN 


190. 00 


REPL BY 109140-83 


X 


109115-86 


BEZEL ASSY T/L DOVE GRAY 


. 00 


REPL BY 109140-86 


X 


109115-87 


BEZEL ASSY T/L CHARCL BRN 


. 00 


REPL BY 109140-87 


X 


109115-98 


BEZEL ASSY T/L BROWN 


. 00 


REPL BY 109140-98 




109116-01 


TENSION IDLER SHAFT TOP 


3. 00 






109117-01 


TENSION IDLER SHAFT BOT 


3. 50 






109119-01 


CATCH ASSY LEFT 


9. 00 


USE W/NEW BEZEL 




109119-02 


CATCH ASSY RIGHT 


9. 00 


USE W/NEW BEZEL 




109124-01 


DIABLO RETROFIT PCBA KIT 


970. 00 


D3EXT 




109124-02 


DIABLO RETROFIT PCBA KIT 


970. 00 


D3 




109127-01 


PROTECTIVE COVER KIT 


4. 50 






109128-01 


TENSION IDLER KIT 


22. 00 






109130-01 


VELOCITY TRANSDUCER KIT 


240. 00 


W/SHIELD IN PLACE 




109133-01 


CARD' SUPPORT BRACKET 


12. 00 




X 


109137-01 


HANDLE F/L GRAY 


36. 00 


OBS 9/81 




109137-93 


HANDLE F/L BLACK 


36. 00 






109137-95 


HANDLE F/L BLACK 


36. 00 




X 


109138-01 


HANDLE T/L GRAY 


. 00 


REPL BY 109143-XX 




109139-01 


COVER-POWER TRANSFORMER 


1. 50 


FMTR POWER SUPPLY 




109140-01 


BEZEL ASSY T/L GRAY 


235. 00 


STD 




109140-78 


BEZEL ASSY T/L PEARL GRAY 


235. 00 






109140-83 


BEZEL ASSY T/L BEIGE/BRWN 


235. 00 






109140-86 


BEZEL ASSY T/L DOVE GRAY 


235. 00 






109140-87 


BEZEL ASSY T/L CHARCL BRN 


235. 00 






109140-98 


BEZEL ASSY T/L BROWN 


235. 00 






109141-01 


BEZEL ASSY F/L GRAY 


235. 00 


STD 




109141-76 


BEZEL ASSY F/L GRAY WHITE 


235. 00 


SIEMENS 




109141-95 


BEZEL ASSY F/L BLACK 


235. 00 


PFIZER 




109141-97 


BEZEL ASSY F/L GRAY 


235. 00 


HONEYWELL LTD 




109142-01 


HANDLE F/L & T/L GRAY 


28. 00 






109142-76 


HANDLE F/L GRAY WHITE 


28. 00 


SIEMENS 




109142-78 


HANDLE F/L & T/L PERL GRY 


28. 00 






109142-83 


HANDLE T/L BEIGE/BROWN 


28. 00 






109142-86 


HANDLE T/L DOVE GRAY 


28. 00 






109142-87 


HANDLE T/L CHARCOAL BROWN 


28. 00 


/ 




109142-95 


HANDLE F/L BLACK 


28. 00 




109142-97 


HANDLE F/L GRAY 


28. 00 






109142-98 


HANDLE T/L BROWN 


17. 00 




X 


109143-01 


HANDLE T/L GRAY 


53. 00 


OBS 9/81 


X 


109143-78 


HANDLE T/L PEARL GRAY 


53. 00 




X 


109143-86 


HANDLE T/L DOVE GRAY 


60. 00 




X 


109143-87 


HANDLE T/L CHARCOAL BROWN 


53. 00 




X 


109143-98 


HANDLE T/L BROWN 


60. 00 






109146-01 


DOORj F/L & T/L 


13. 00 






109261-01 


PCBA GCR READ CHANNEL/PLO 


445. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




109321-02 


PCBA LOGIC MARKETRON 


995. 00 




109326-01 


PCBA WARREX LOGIC 


880. 00 




109361-01 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




109362-01 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




109363-01 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




109364-01 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




109371-01 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




109372-01 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




109373-01 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




109374-01 


PROGRAMMED IC 


13. 00 




109380-01 


PROGRAMMED IC 


9. 50 




109500-01 


CAP GASKET-UPPER RESTRNT 


2. 00 


X 


109501-01 


GASKET 


1. 00 




109502-01 


FRICTN & EXPANSN RING KIT 


13. 00 




109503-01 


HUB REPLACEMENT KIT 


bo 




109505-01 


AIR CAP 


3. 00 




109506-01 


PLUNGER 


9. 50 




109509-01 


BRACKET 


2. 50 




109513-01 


DOOR STOP ROD 


15. 00 




109514-01 


DOOR STOP BRACKET 


5. 50 




109528-01 


POWER CORD ASSY 10 FT 


42. 00 




109528-02 


POWER CORD ASSY 5 FT 


40. 00 




109530-01 


DOOR INTRLOCK SWITCH ASSY 


72. 00 




109530-02 


DOOR INTRLOCK SWITCH ASSY 


• 110. 00 




109531-01 


BRACKET 


8. 00 




109532-01 


PLUNGER 


15. 00 


X 


109533-01 


SLOTTED DOOR PLUG 


14. 00 


R 


109534-01 


SAFETY INTERLOCK SWITCH 


1, 230. 00 


R 


109534-02 


SAFETY INTERLOCK SWITCH 


i, 250. 00 


R 


109536-01 


CONTROL ASSY TU77 


200. 00 


R 


109536-02 


CONTROL ASSY TU78 


200. 00 




109541-01 


DOOR ROD & BRACKET KIT 


25. 00 




109542-01 


PLUNGER & BRACKET KIT 


10. 00 




109554-01 


AIR BLEED PRESSURE VALVE 


6. 50 




109561-01 


BRACKET-BF BOX DOOR LATCH 


6. 00 




109562-01 


BUSHING-BF BOX DOOR LATCH 


1. 50 




109564-01 


BUFFER BOX DOOR LATCH KIT 


63. 00 




109566-01 


DISPLAY OVERLAY TU77 


13. 00 




109566-02 


DISPLAY OVERLAY TU78 


13. 00 


ZZZ 


109567-01 


DISPLAY OVERLAY W/LOGO 


. 00 


111 


109567-02 


DISPLAY OVERLAY W/LOGO 


. 00 




109567-03 


DISPLAY OVERLAY W/LOGO 


17. 00 




109567-04 


DISPLAY OVERLAY W/LOGO 


17. 00 




109567-05 


DISPLAY OVERLAY NO LOGO 


17. 00 




109568-01 


VACUUM VALVE GASKET 


1. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPLACE AS SET #1 
REPLACE AS SET #2 
REPLACE AS SET #3 

REPLACE AS SET #4 
REPLACE AS SET #1 
REPLACE AS SET #2 
REPLACE AS SET #3 
REPLACE AS SET #4 



TiOOO BUFFER BOX 
TIOOO BUFFER BOX 

TIOOO 

TIOOO 

TU77/TU78 

TIOOO 



ECN 18318 
RESTRICTED TU77 
RESTRICTED TU78 
RESTRICTED 

RESTRICTED 
TIOOO BUFFER BOX 
TIOOO 
TU77/78 

TIOOO BUFFER BOX 

TIOOO BUFFER BOX 
TIOOO 



800/ 1600 

6250/1600 

LOW/HIGH 

6250/1600 

800/1600 

TIOOO 
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PEQTEC 



3UBSDURV OF TRUMPH- ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




109576-01 


COOLING & ACOUSTIC KIT 


595. 00 




109577-01 


FAN/COOLER MOUNTING PANEL 


27. 00 




109578-01 


TERMINAL BLOCK COVER 


3. 50 




109579-01 


COOLER ASSY 


300. 00 




109580-01 


AIR BLEEDER ASSY 


19. 00 




109582-01 


MUFFLER ASSY 


32. 00 




109583-01 


MUFFLER HOUSING 


14. 00 


X 


109584-01 


AIR FILTER (SPEC ONLY) 


. 00 




109589-01 


MUFFLER COVER 


5. 00 




109592-01 


MUFFLER FOAM INSERT 


16. 00 




109595-01 


CORD ASSY-FAN 250V 


8. 00 




109596-01 


VACUUM SWITCH BRACKET 


12. 00 




109620-01 


SWITCH HSG ASSY DSS GRAY 


62. 00 




109620-02 


SWITCH HSG ASSY DSS GRAY 


62. 00 




109620-03 


SWITCH HSG ASSY DSS BLACK 


62. 00 




109620-04 


SWITCH HSG ASSY DSS BLUE 


62. 00 




109620-05 


SWITCH HSG ASSY DSS BLACK 


62. 00 




109620-06 


SWITCH HSG ASSY DSS GOLD 


62. 00 




109620-07 


SWITCH HSG ASSY DSS BEIGE 


62. 00 




109620-08 


SWITCH HSG ASSY DSS BROWN 


62. 00 




109620-09 


SWITCH HSG ASSY DSSDKBRWN 


62. 00 




109620-10 


SWITCH HSG ASSY DSSLTGRAY 


62. 00 




109622-01 


INTERLOCK SWITCH ASSY 


23. 00 




109624-02 


PLUNGER.. EXTENDER 


20. 00 


ZZZ 


109814-01 


NYLON RIBBON-MATRIX 


. 00 


212 


109815-01 


NYLON RIBBON-DAISY WHEEL 


. 00 


222 


109815-02 


MULTISTRIKE CARBON RIBBON 


. 00 


222 


109815-03 


SINGLESTRIKE CARBON RIBON 


. 00 


222 


109815-04 


SINGLESTRIKE CARBON RIBON 


. 00 


112 


109816-01 


7X9 MATRIX PRINT HEAD 


. 00 


221 


109816-02 


7X9 MATRIX PRINT HEAD 


. 00 


121 


109817-01 


220 VAC KIT 


. 00 


111 


109817-02 


240 VAC KIT 


. 00 


222 


109817-03 


115 VAC KIT 


. 00 


222 


109818-01 


PLUG/CABLE HI VOLT 


. 00 


222 


109819-01 


TRANSFORMER HI VOLT 


. 00 


222 


109820-01 


POWER CABLE HI VOLT 


. 00 


222 


109821-01 


ENGLISH ELITE MQDERN10/12 


. 00 


222 


109821-02 


ENGLISH CAROLL PICA 10 


. 00 


ZZZ 


109821-03 


ENGLISH MINI CUBIC 12/15 


. 00 


ZZZ 


109821-04 


ENGLISH MADELEINE PSI 


. 00 


ZZZ 


109821-05 


NORWEG PRESTGE CUBIC10/12 


. 00 


ZZZ 


109821-06 


NORWEGIAN CAROLL PICA 10 


. 00 


ZZZ 


109821-07 


SWEDISH PRESTG CUBIC10/12 


. 00 


ZZZ 


109821-08 


SWEDISH CAROLL PICA 10 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

TU77/TU78 

TU77/78 COOLER ASY 
TU77/78 COOLER ASY 



TU77 MUFFLER ASSY 
REPL BY 614-0012 
TU77 MUFFLER ASSY 
TU77 MUFFLER ASSY 



T1000 
T8 & FT8 
T8A W/ SELECT 
T8A & FT8 

T8 ?v FT8 

T8A FT8 W/ SELECT 
T8A & FT8 

T8A & FT8 W/ SELECT 

T8A & FT8 

T8A S< FT8 

T8A & FT8 

T6 

T7000 

P80/250 TA70 146833 

P360 TA 615. 44332 
P360 TA 614. 44332 
P360 TA 613. 44332 
P360 TA 612. 44332 
P250 TA 715. 38271 

PSO TA 713. 38271 
P250 TA 703. 99847 
P250 TA 704. 99847 
P250 TA 702. 99847 
PSO TA 601. 23179 

PSO TA 600. 80063 
P80 TA 616. 2 i 003 
P360 TA 605. 86940 
P360 TA 607. 86940 
P360 TA 619. 86940 

P360 TA 629. 86940 
P360 TA 606. 86935 
P360 TA 607. 86935 
P360 TA 606. 86926 
P360 TA 607. 86926 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


2ZZ 


109821-09 


SPANISH PRESTG CUBIC10/12 


. 00 


ZZ2 


109821-10 


FRENCH PRESTGE CUBIC 10/ 12 


. 00 


111 


109821-11 


FRENCH SHADOW 10/12 


. 00 


111 


109821-12 


FRENCH MINI TILE 10/15 


. 00 


111 


109821-13 


CANADA ELITE MODERN 10/12 


. 00 


111 


109821-14 


SWISS PRESTIGE CUBIC10/12 


. 00 


111 


109821-15 


GERMAN PRESTGE CUBIC 10/ 12 


. 00 


111 


109821 -i6 


NETHER PRESTGE CUBIC 10/ 12 


. 00 


111 


109821-17 


SWEDISH MINI TILE 12/15 


. 00 


111 


109821-18 


SWEDISH TILES PS 


. 00 


111 


109821-19 


SPANISH SHADOW 10/12 


. 00 


111 


109821-20 


SPANISH MADELEINE PS 


. 00 


111 


109821-21 


SPANISH MINI TILE 12/15 


. 00 


111 


109821-22 


FRENCH TILE PS 


. 00 


111 


109821-23 


CANADIAN CAROLL PICA 10 


. 00 


111 


109821-24 


CANADIAN MINI CUBIC 12/15 


. 00 


111 


109821-25 


CANADIAN MADELEINE PS 


. 00 


111 


109821-26 


SWISS CAROLL PICA 10 


. 00 


111 


109821-27 


SWISS MINI TILE 12/15 


. 00 


111 


109821-28 


SWISS TILE PS 


. 00 


111 


109821-29 


GERMAN CAROLL PICA 10 


. 00 


111 


109821-30 


GERMAN MINI TILE 12/15 


. 00 


111 


109821-31 


GERMAN TILE PS 


. 00 


111 


109821-32 


GERMAN OCR B1 


. 00 


111 


109821-33 


NETHERLNDS CAROLL PICA 10 


. 00 


111 


109821-34 


NETHERLND MINI TILE 12/15 


. 00 


111 


109821-35 


NETHERLANDS TILE PS 


. 00 


111 


109822-01 


PAPER END SENSE SWITCH 


. 00 


111 


109822-02 


SERVICE SWITCH ASSY 


. 00 


111 


109823-01 


FLAT ETCHING 


. 00 


111 


109824-01 


DRAWBAND 


. 00 


111 


109825-01 


DRAWBAND SPRING 


. 00 


111 


109826-01 


CARRIAGE MOTOR 


. 00 


111 


109827-01 


RING CORE TRANSFQRMATOR 


. 00 


111 


109828-01 


PAPER ADVANCE MOTOR 


. 00 


111 


109829-01 


TOOTHED BELT 


. 00 


111 


109830-01 


FUSE 2A 125V 


. 00 


111 


109831-01 


FUSE . 31AF 250V 


. 00 


111 


109831-02 


FUSE 1. 6AT 250V 


. 00 


111 


109831-04 


FUSE 2. SAT 250V 


. 00 


111 


109831-05 


FUSE 4. OAF 250V 


. 00 


111 


109832-01 


BASE COVER 


. 00 


111 


109833-01 


UPPER COVER 


. 00 


111 


109834-01 


UPPER COVER SNAP-OUT 


. 00 


111 


109835-01 


MICROSWITCH 


. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

P360 TA 606. 86923 
P360 TA 606. 86915 
P360 TA 608. 86915 
P360 TA 666.86915 
P360 TA 605. 86914 

P360 TA 606. 86903 
P360 TA 606. 86902 
P360 TA 606. 86921 
P360 TA 666. 86926 
P360 TA 667. 86926 

P360 TA 608. 86923 
P360 TA 629. 86923 
P360 TA 666. 86923 
P360 TA 667. 86915 
P360 TA 607.86914 

P360 TA 619. 86914 
P360 TA 629. 86914 
P360 TA 607. 86903 
P360 TA 606. 86903 
P360 TA 667. 86903 

P360 TA 607. 86902 
P360 TA 666. 86902 
P360 TA 667. 86902 
P360 TA 6i0. 86902 
P360 TA 610. 86921 

P360 TA 666. 86921 
P360 TA 667. 86921 
P80 TA E700. 85130 
P80 TA E700. 85131 
P80 TA E602. 21152 

P80 TA 608. 34382 
P80 TA 451. 54579 
P80 TA E700. 80049 
P80 TA E600. 82064 
P80 TA E701. 80050 

P80 TA 403. 70999 
P250/360 E60026018 
P250 TA E615. 26003 
P250/360 E60626003 
P250/360 E60326003 

P250 TA E604. 26003 
P250 TA 658. 30030 
P250 TA 604. 30715 
P250 TA 605.30715 
P250 TA E600. 85129 





SUBSOARVOF TRUMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 




zzz 


109836-01 


TIMING BELT 


. 00 


P250 


TA 


403. 


70527 


111 


109837-01 


DRAW BAND 23. 85 INCH 


. 00 


P250 


TA 


607. 


34382 


111 


109838-01 


FLAT CABLE 


. 00 


P250 


TA 


E601 


. 21152 


111 


109839-01 


DRAWBAND DRUM 


. 00 


P250 


E601 . 42052 


111 


109840-01 


DRAWS AND 68. 5 INCH 


. 00 


P250 


TA 


601. 


42055 


111 


109841-01 


DRAWBAND PULLEY 


. 00 


P250 


TA 


601. 


42059 


111 


109842-01 


LEFT PAPER TRACTOR 


. 00 


P250 


TA 


707. 


53010 


111 


109842-02 


RIGHT PAPER TRACTOR 


. 00 


P250 


TA 


707. 


53011 


111 


109843-01 


GEAR 


. 00 


P250 


TA 


302. 


46770 


111 


109844-01 


DRAWBAND DRUM 


. 00 


P250 


TA 


301. 


46835 


111 


109845-01 


BUSHING 


. 00 


P250 


TA 


403. 


42584 


111 


109846-01 


GLIDE BLOCK 


. 00 


P250 


TA 


304. 


46783 


111 


109847-01 


FELT 


. 00 


P250 


TA 


301. 


46840 


111 


109848-01 


SAFETY SWITCH ASSY 


. 00 


P360 


TA 


E601 


. 85132 


111 


109849-01 


LIGHT BARRIER ASSY 


. 00 


P360 


TA 


E601 


. 85133 


111 


109850-01 


SPOOL W/YOKE-CORR MAGNET 


. 00 


P360 


TA 


E605 


. 77024 


111 


109851-01 


HAMMER MAGNET 


. 00 


P360 


TA 


E600 


. 76068 


111 


109852-01 


CARRIAGE FLAT CABLE 


. 00 


P360 


TA 


E602 


. 21155 


111 


109853-01 


PAPER LOAD SWITCH ASSY 


. 00 


P360 


TA 


E601 


. 85123 


111 


109854-01 


CARRIAGE DRAWBAND 


. 00 


P360 


TA 


601. 


34434 


111 


109855-01 


OILED FELT WIPE 


. 00 


P360 


TA 


301. 


46849 


111 


109856-01 


KEEPER 


. 00 


PI360 


TA 


301. 


43271 


111 


109857-01 


PAPER HOLD FOIL 


. 00 


P360 


TA 


301. 


52841 


111 


109858-01 


FELT WASHER 


. 00 


P360 


TA 


403. 


57749 




1 10118-01 


DRIVE MOTOR ASSY IEC/VDE 


170. 00 


D3 EXT 








110119-01 


BAFFLE ASSY 


72. 00 












110120-01 


FRAME BAFFLE 


33. 00 












1 10122-01 


BEZEL F/L GRAY 


72. 00 












1 10122-76 


BEZEL F/L GRAY WHITE 


72. 00 


SIEMENS 








110122-93 


BEZEL F/L, BLACK 


72. 00 












110122-95 


BEZEL F/L BLACK 


72. 00 












110122-97 


BEZEL F/L GRAY 


72. 00 


HONEYWELL 






110123-01 


BEZEL T/L GRAY 


69. 00 












110123-78 


BEZEL T/L PEARL GRAY 


69. 00 












1 10123-83 


BEZEL T/L BEIGE/BROWN 


69. 00 












1 10123-86 


BEZEL T/L DOVE GRAY 


69. 00 












1 10123-87 


BEZEL T/L CHARCOAL BROWN 


69. 00 












110123-98 


BEZEL T/L BROWN 


69. 00 












110129-01 


THREAD BLOCK KIT NO 1 


8. 50 












110144-01 


SWITCH KIT/DUAL INTERLOCK 


135. 00 


T 1000 








1 10145-01 


OVERLAY DRILLING TEMPLATE 


8. 00 












110146-01 


DOOR DRILLING TEMPLATE 


S. 00 












110147-01 


DECK DRILLING TEMPLATE 


8. 00 












110154-01 


DUAL INTERLOCK SWITCH ASY 


120. 00 










N 


110159-01 


DSS RETROFIT KIT OFFWHITE 


100. 00 


17 
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X X 




SUBSIDIARY OF TRUMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 

N 

N 

N 

N 



N 

N 







LIST 






PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 


110159-02 


DSS RETROFIT KIT NCR 


100. 00 


T7 




1 10159-03 


DSS RETROFIT KIT WARMGRAY 


100. 00 


T7 




110180-01 


TX 500 TAPE EXERCISER 


1, 550. 00 


115V 


DOMESTIC CORD 


110180-03 


TX 500 TAPE EXERCISER 


1, 550. 00 


230V 


EUROPEAN CORD 


110180-04 


ROLLER GUIDE ASSY BLACK 


21. 00 






110181-01 


CABLE ASSY 


12. 00 






110182-01 


TFX 500 TAPE FMTR EXER 


1, 550. 00 


115V 


DOMESTIC CORD 


110182-03 


TFX 500 TAPE FMTR EXER 


1, 550. 00 


230V 


EUROPEAN CORD 


110186-01 


DSS RETROFIT KIT GRAY 


96. 00 


T8 & 


FT8 


110186-03 


DSS RETROFIT KIT BLACK 


96. 00 


T8 b 


FT8 


110186-04 


DSS RETROFIT KIT BLUE 


96. 00 


T8 b 


FT8 


110186-05 


DSS RETROFIT KIT BLACK 


96. 00 


T8 b 


FT8 


1 10186-06 


DSS RETROFIT KIT GOLD 


96. 00 


T8 b 


FT8 


110186-07 


DSS RETROFIT KIT BEIGE 


96. 00 


IB b 


FT8 


110186-08 


DSS RETROFIT KIT BROWN 


96. 00 


T8 b 


FT8 


110186-09 


DSS RETROFIT KIT DK BROWN 


96. 00 


T8 b 


FT8 


110186-10 


DSS RETROFIT KIT LT GRAY 


96. 00 


T8 b 


FT8 


110187-01 


ADJUSTABLE CARD STOP KIT 


37. 00 






U019Q-01 


UPPER RESTRAINT ASSY 


170.00 






110200-01 


INTAKE DUCT 


11. 00 






110401-01 


TENSION IDLER SHAFT HTT 


14. 00 






1 i0559-01 


TRANSDUCR REPLACEMENT KIT 


570. 00 






110572-01 


TAPE GUIDE 


75. 00 






110584-01 


MOTOR PULLEY KIT 


. 00 


USE 


103899-01 


110584-02 


MOTOR PULLEY KIT 


. 00 


USE 


103899-02 


110584-03 


MOTOR PULLEY KIT 


. 00 


USE 


103899-03 


110584-04 


MOTOR PULLEY KIT 


. 00 


USE 


103899-04 


110585-01 


DSS RETROFIT KIT T8 Sc FT8 


125. 00 


GOULD/SEL SPECIAL 


199999-60 


TEST NUMBER 


205. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-61 


TEST NUMBER 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-83 


SPECIAL HANDLING DISK 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-89 


SPECIAL REQUIREMENTS DISK 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-90 


SPECIAL HANDLING TAPE 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-91 


SPECIAL REQUIREMENTS TAPE 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-92 


REPRODUCIBLE VELLUM 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-93 


CANCEL/RESCHD CHARGE DISK 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-94 


CANCEL/RESCHD CHARGE TAPE 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-95 


CANCEL/RESCHED CHARGE FD 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-96 


SPEC REGUIRMNT NO PARTIAL 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-97 


EMERGENCY HANDLING FEE 


95. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


199999-98 


CANCEL/RESCHD CHARGE ICOM 


. 00 


FOR 


0/A USE ONLY 


600001-01 


CHASSIS 


73. 00 






600002-01 


DOOR LATCH ASSY 


48. 00 






600003-01 


STANDOFF 


. 50 






600003-02 


STANDOFF 


. 75 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




SUBSCUffV OF TMUMPH-AOLER 



DATE: JULY 1, 1982 









LIST 






CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 




600003-03 


STANDOFF 


. 50 






X 


600004-01 


ADAPTER PLATE 


3. 50 






X 


600005-01 


HARDWARE KIT DC 


23. 00 






X 


600006-01 


AC MOTOR ASSY 115V 60HZ 


. 00 


REPL 


BY 600006-07 


X 


600006-02 


AC MOTOR ASSY 230V 50HZ 


. 00 


REPL 


BY 600006-09 


X 


600006-03 


AC MOTOR ASSY 115V 50HZ 


. 00 


REPL 


BY 600006-08 


X 


600006-04 


MOTOR ASSY SYNC 115V 


. 00 


REPL 


BY 519-0015 


X 


600006-05 


MOTOR ASSY SYNC 230V 


255. 00 






X 


600006-06 


MOTOR ASSY SYNC 115V 50 


230. 00 








600006^7 


AC MOTOR ASSY 115V 60HZ 


78. 00 








600006-08 


AC MOTOR ASSY 115V 50HZ 


80. 00 








600006-09 


AC MOTOR ASSY 230V 50HZ 


79. 00 






zzz 


600007-01 


CLAMP 


. 00 






212 


600008-01 


CONE 


. 00 






X 


600009-01 


ROLLER 


. 50 






222 


600011-01 


CARRIAGE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


222 


600012-01 


LEAD SCREW 


. 00 


NOT AVAILABLE 




600013-01 


SWITCH ASSY 


34. 00 








600014-01 


LOAD ARM 


2. 50 








600014-02 


PAD HOLDER 


2. 50 








600015-01 


STOP 


' 1. 50 








600016-01 


PLATEN 


3. 00 








600017-01 


LOAD SPRING ASSY 


5. 50 






X 


600018-01 


CAPACITOR HOUSING ASSY 


19. 00 








600020-01 


SENSOR BRACKET 


. 75 








600021-01 


WRT PROTECT SENSOR ASSY 


31. 00 






X 


600022-01 


SHAFT 


1. 50 








600025-01 


STOP FRONT 


. 75 






X 


600026-01 


CHASSIS 


88. 00 






X 


600027-01 


STRAP 


1. 00 








600028-01 


CONNECTOR 


. 15 








600029-01 


CARTRIDGE GUIDE 


2. 00 








600031-01 


BEZEL WHITE 


7. 00 








600031-02 


BEZEL BLACK 


5. 50 








600032-01 


SPRING RETAINER 


. 50 








600034-01 


EJECT SPRING 


. 50 








600035-01 


TRACK 0 BRACKET 


1. 50 








600036-01 


TRACK 0 SWITCH ASSY 


20. 00 








600040-01 


SPRING 


3. 00 








600041-01 


BRACKET 


2. 00 








600042-01 


CONNECTOR KIT 


17. 00 


FD 






600043-01 


ADAPTER PLATE 


1. 50 








600044-01 


CAPACITOR HOUSING 


3. 00 








600045-01 


PULLEY 60HZ 


4. 50 








600046-01 


PULLEY 50HZ 


6. 50 
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SUBantfWOP TRWMFM-AOLEP 



PGRTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 







,7 / 


LIST 






CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 


X 


600047-02 


DC DRIVE PULLEY 


. 00 


REPL 


BY 600049-01 


X 


600048-01 


ENCODER WHEEL 


.00 


REPL 


BY 600049-01 


D 


600049-01 


DC DRIVE PULLEY ASSY 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


X 


600050-01 


COMPLIANT CLAMP 


. 00 


REPL 


BY 600187-01 


X 


600052-01 


ROTOR 


105. 00 






X 


600052-02 


ROTOR 


8. 00 






X 


600053-01 


SHAFT CLAMP 


. 00 


REPL 


BY 600063-01 




600054-01 


OPTICAL INTERRUPTOR ASSY 


37. 00 






X 


600055-01 


SHAFT 


3. 50 








600056-01 


DC MOTOR ASSY 


130. 00 








600057-01 


DC PWR CONNECTOR KIT 


4. 00 








600059-02 


BUTTON ASSY BLACK 


2. 00 


MECH 






600060-01 


CLAMP SHAFT 


2. 50 








600061-01 


THRUST WASHER 


. 75 








600062-01 


CLAMP SUPPORT 


2. 00 








600063-01 


CLAMP ASSY 


42. 00 






X 


600065-01 


DOOR SET 


49. 00 






X 


600066-01 


MOTOR COIL 


5. 50 






X 


600067-01 


CROSS BAR 


12. 00 






X 


600068-01 


LOAD ARM BRACKET 


9. 00 






X 


600069-01 


LOAD SPRING 


14. 00 






X 


600070-01 


HUB 


36. 00 






X 


600071-01 


BEZEL WHITE FD400 


7. 00 


GLUE 


ON STYLE 




600072-01 


SHIM 


. 75 








600073-01 


MOUNTING PLATE 


3. 50 






X 


600076-01 


ROTOR SHAFT ASSY 


220. 00 






X 


600077-01 


STATOR BORE 


63. 00 






X 


600077-90 


STATOR ASSY 


12. 00 








600078-01 


NUT ANT I -LASH 


2. 00 








600079-01 


ARMATURE 


1. 50 






X 


600080-01 


SPRING 


4. 00 






X 


600081-01 


MTG BLOCK, ROLLER 


2. 50 








600082-01 


MOUNTING BLOCK 


1. 50 






Z2Z 


600083-01 


CART EJECT 


. 00 






zzz 


600084-01 


SPRING 


. 00 


NOT i 


AVAILABLE 


X 


600084-02 


SPRING CART EJECT 


. 75 






X 


600084-03 


SPRING CART EJECT 


. 75 








600085-01 


SPRING 


. 50 








600086-01 


SPRING 


. 50 








600089-01 


AC PWR CONNECTOR KIT 


6. 00 








600091-01 


PRESSURE PAD 


. 25 






X 


600092-01 


PAD ASSY 


12. 00 






111 


600094-01 


SHAFT 


. 00 






XD 


600098-01 


DRIVE MOTOR ASSY 


. 00 


REPL 


BY 600098-90 


X 


600098-02 


DRIVE MOTOR ASSY 


270. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




9UBSOARV OF TMUMPHADLEft 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




REMARKS 


X 


600098-90 


COIL ASSY 


125. 00 








X 


600099-01 


CROSS BAR ASSY 


19. 00 








X 


600105-01 


CLAMP ASSY 


. 00 


REPL 


BY 


600187-01 




600106-01 


LOAD ARM REPLACEMENT KIT 


8. 00 










600107-01 


STEPPER MOTOR ASSY 


115. 00 








X 


600109-01 


HEAD CARRIAGE ASSY 


. 00 


REPL 


BY 


526-0402 


X 


600111-01 


HEAD LOAD PRESSURE PAD 


. 25 








X 


600111-02 


HEAD LOAD PRESSURE PAD 


. 00 


REPL 


BY 


600242-01 


X 


600112-01 


PIVOT 


. 75 








X 


600112-02 


PIVOT 


2. 00 








X 


600113-01 


BEARING PLATE 


. 00 


REPL 


BY 


600391-02 


X 


600113-02 


BEARING PLATE 


. 00 


REPL 


BY 


600391-01 




600116-01 


HEAD LOAD RELAY ASSY 


27. 00 








X 


6001 17-01 


SENSOR ASSY 


. 00 


REPL 


BY 


600309-01 




6001 18-01 


L. E. D. ASSY 


21. 00 










600119-01 


TORSION SPRING 


. 50 








X 


600122-01 


BOBBIN 


1. 50 








111 


600122-02 


BOBBIN 


. 00 








111 


600123-01 


BRACKET- 


. 00 








X 


600124-01 


BRACKET 


4. 00 








X 


600126-01 


SPACER 


2. 00 








X 


600128-01 


PIVOT BLOCK 


1. 00 








X 


600129-01 


SHIM 


. 22 








X 


600130-01 


DOOR CLOSED SWITCH ASSY 


7. 50 








X 


600131-01 


DOOR CLOSED SWITCH ASSY 


42. 00 








X 


600132-01 


TRACK 0 SWITCH ASSY 


26. 00 








X 


600133-01 


LEVER SW. 


1. 50 








X 


600134-01 


SPRING 


14. 00 








111 


600135-01 


HEATSINK 


. 00 








X 


600137-01 


BRACKET PCBA 


2. 00 










600139-01 


HOLD RESISTOR ASSY 


17. 00 








111 


600140-01 


PLATE DECORATIVE 


3. 50 








111 


600147-01 


STOP-DISK 


. 00 








X 


600149-02 


DRIVE MOTOR RESISTOR 


16. 00 








X 


600151-01 


PCBA* FLEXIBLE DISK 


. 00 


REPL 


BY 


600191-01 


X 


600157-01 


TRACK 0 SWITCH BRACKET 


3. 00 










600158-01 


MOUNTING BLOCK 


1. 50 








X 


600160-01 


CARRIAGE ASSY S/DENSITY 


. 00 


REPL 


BY 


526-0402 


X 


600160-02 


CARRIAGE ASSY D/DENSITY 


. 00 


REPL 


BY 


526-0402 


D 


600161-01 


CARRIAGE 


. 00 


REPL 


BY 


526-0402 


111 


600162-01 


ROLLER 


. 00 








111 


600163-01 


NUT CART EJECT 


. 00 








X 


600164-01 


BEZEL WHITE FD400 


16. 00 


SCREW ON STYLE 


X 


600165-01 


COMPLIANT CONE 


. 00 


REPL 


BY 


600187-01 


X 


600166-01 


CLAMP 


. 00 


REPL 


BY 


600187-01 
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SUBSttARV OF TWUMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


X 


600167-01 


SHAFT 


2. 00 


X 


600168-01 


THRUST WSHR 


7. 50 




600169-01 


PIN 


1. 00 




600171-01 


PCBA DAISY CHAIN 


90. 00 




600171-02 


PCBA DAISY CHAIN 


90. 00 




600171-03 


PCBA DAISY CHAIN 


90. 00 




600171-04 


PCBA DAISY CHAIN 


90. 00 




600171-11 


PCBA DAISY CHAIN 


90. 00 




600171-12 


PCBA DAISY CHAIN 


90. 00 




600171-13 


PCBA DAISY CHAIN 


90. 00 




600171-14 


PCBA DAISY CHAIN 


90. 00 




600174-01 


BRACKET 


16. 00 




600176-01 


INSULATOR 


2. 50 




600177-01 


STRAIN RELIEF- 


2. 00 




600178-01 


DOOR WHITE 


5. 00 




600178-02 


DOOR BLACK 


5. 00 


X 


600185-01 


CONE CLAMP ASSY 


. 00 


zzz 


600186-01 


PIVOT BLOCK 


. 00 




600187-01 


COMPLIANT CONE ASSY 


22. 00 




600188-01 


NUT PLATE 


. 75 


X 


600189-01 


WRITE PROTECT ASSY 


. 00 


X 


600191-01 


PCBA DISK DRIVE 1A 


1, 270. 00 


zzz 


600194-01 


ARM 


. 00 


zzz 


600199-01 


BLOCK MTG 


. 00 


X 


600202-01 


C E DISKETTE 


. 00 


N 


600202-02 


CE DISKETTE FD400/500 


63. 00 




600216-01 


STATIC DISCHARGE ASSY 


4. 50 




600217-01 


SPRING 


. 75 




600218-01 


STATIC DISCHARGE BRUSH 


. 75 




600219-01 


SPINDLE ASSY 


57. 00 




600221-01 


STIFFENER BAR 


3. 00 


X 


600222-01 


HUB 


. 00 




600223-01 


DOOR LINK 


1. 50 




600224-01 


SHAFT 


2. 50 




600225-01 


UPPER PIVOT 


. 50 




600226-01 


CAP CLAMP 


2. 50 




600227-01 


LOWER PIVOT 


. 50 


X 


600228-01 


SHAFT CLAMP 


. 00 




600229-01 


LEVER 


6. 00 




600229-02 


LEVER 


6. 00 




600230-01 


BUTTON WHITE 


2. 00 




600230-02 


BUTTON BLACK 


. 50 




600231-01 


BUTTON WHITE 


. 50 




600231-02 


BUTTON BLACK 


2. 00 




600232-01 


SPRING 


2. 50 
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REMARKS 



REPL BY 600187-01 



REPL BY 600021-01 



REPL BY 600202-02 
NO DISCOUNT 



REPL 3Y 600070-01 



REPL BY 600063-01 





SUBSOAflY OF TftUMm- ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 









LIST 






CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 




600233-01 


NUT PLATE 


1. 50 






X 


600234-01 


SUPPORT CLAMP 


. 00 


REPL 


BY 600063-01 




600235-01 


BEAM CLAMP 


4. 00 








600236-01 


ADAPTER PLATE 


1. 00 








600238-01 


BUTTON ASSY WHITE 


6. 00 








600238-02 


BUTTON ASSY BLACK 


7. 50 








600239-01 


BRACKET 


. 75 






X 


600240-01 


AC DRIVE MOTOR 115V 


. 00 


RPL Li 


1 600006-07/08 


X 


600241-01 


AC DRIVE MOTOR 230V 


. 00 


REPL 


BY 600006-09 




600242-01 


HOLDER PAD ASSY 


1. 50 






X 


600243-01 


BRACKET PIVOT 


. 00 


REPL 


BY 600291-01 




600244-01 


DISK STOP 


1. 50 








600246-01 


FRONT DOOR ASSY WHITE 


160. 00 


MECH 


LOCK 




600246-02 


FRONT DOOR ASSY WHITE 


165. 00 


ELECT 


• LOCK 




600246-03 


FRONT DOOR ASSY BLACK 


150. 00 


MECH 


LOCK 




600246-04 


FRONT DOOR ASSY BLACK 


150. 00 


ELECT 


' LOCK 




600246-06 


FRONT DOOR ASSY BLACK 


155. 00 


MECH 


LOCK 




600246-07 


FRONT DOOR ASSY BROWN 


165. 00 


MECH 


LOCK 


X 


600247-01 


BEZEL WHITE FD400/500 


. 00 


REPL 


BY 600031-01 




600248-01 


INLAY 


1. 50 








600249-01 


SHIELD 


1. 50 






X 


600251-01 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-02 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-03 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-04 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-05 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-06 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-07 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-08 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-09 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-10 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-11 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-12 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-13 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-14 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-15 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-16 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-17 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






X 


600251-18 


PCBA FD BASIC II 


735. 00 






zzz 


600255-01 


LOAD SPRING 


. 00 






111 


600255-02 


LOAD SPRING 


. 00 






111 


600255-03 


LOAD SPRING 


. 00 






111 


600256-01 


LOAD SPRING KIT 


. 00 








600257-01 


SHIPPING PACK FD400/500 


11. 00 








600261-01 


PCBA FD CONTROL B 


340. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




600261-02 


PCBA FD CONTROL B 


340. 00 




600261-03 


PCBA FD CONTROL B 


340. 00 




600261-04 


PCBA FD CONTROL B 


340. 00 




600261-05 


PCBA FD CONTROL B 


340. 00 




600261-06 


PCBA FD CONTROL B 


340. 00 




600261-07 


PCBA FD CONTROL B 


340. 00 


X 


600266-01 


PCBA FD BASIC II-A 


1, 100. 00 


X 


600266-02 


PCBA FD BASIC II-A 


1, 100. 00 


X 


600266-03 


PCBA FD BASIC II-A 


1, 100. 00 


X 


600266-04 


PCBA FD BASIC II-A 


1, 100. 00 


X 


600276-01 


ROTOR & SHAFT ASSY 


30. 00 




600281-01 


PCBA FD CONTROL D 


345. 00 




600281-02 


PCBA FD CONTROL D 


345. 00 




600281-03 


PCBA FD CONTROL D 


345. 00 




600281-04 


PCBA FD CONTROL D 


345. 00 




600291-01 


DOOR PIVOT BRACKET 


4. 50 




600301-01 


PCBA I/O ADAPTER 'S' 


110. 00 




600301-02 


PCBA I/O ADAPTER 'S' 


110. 00 




600301-03 


PCBA I/O ADAPTER 'S' 


110. 00 




600301-04 


PCBA I/O ADAPTER 'S' 


110. 00 




600301-05 


PCBA I/O ADAPTER 'S' 


110. 00 




60030 1 —06 


PCBA I/O ADAPTER 'S' 


HO. 00 




600301-07 


PCBA I/O ADAPTER 'S' 


110. 00 




600301-08 


PCBA I/O ADAPTER 'S' 


110. 00 




600304-01 


CAN PAD 


2. 00 


X 


600305-01 


CARTRIDGE EJECT PIN 


1. 50 


III 


600306-01 


BLOCK 


. 00 


X 


600307-01 


EJECTOR ASSY 


44. 00 


III 


600308-01 


DOOR STOP 


. 00 




600309-01 


SENSOR ASSY 


32. 00 




600311-01 


PCBA I/O ADAPTER 'P ' 


125. 00 




600311-02 


PCBA I/O ADAPTER 'P ' 


125. 00 




600311-03 


PCBA I/O ADAPTER 'P' 


125. 00 




600311-04 


PCBA I/O ADAPTER 'P ' 


125. 00 




600311-05 


PCBA I/O ADAPTER 'P ' 


125. 00 




600311-06 


PCBA I/O ADAPTER 'P ' 


125. 00 




600311-07 


PCBA I/O ADAPTER 'P ' 


125. 00 




600311-08 


PCBA I/O ADAPTER 'P ' 


125. 00 


X 


600314-01 


DISKETTE 


. 00 


III 


600315-01 


CART EJECT SLIDER BLOCK 


. 00 


X 


600316-01 


HOUSING NACH 


57. 00 


X 


600319-01 


AC MOTOR ASSY 115V 60HZ 


. 00 


X 


600319-02 


AC MOTOR ASSY 230V 50HZ 


. 00 


X 


600319-03 


AC MOTOR ASSY 115V 50HZ 


. 00 


X 


600321-01 


PCBA BASIC II DC 


855. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



S/DENSITY 
S/D DENSITY 
S/D DNSTY - 12/— 1 5V 
S/D DENSITY ~5V 



AC SINGLE DENSITY 
DC DOUBLE DENSITY 
AC SINGLE DENSITY 
AC DOUBLE DENSITY 



REPL 3Y 522-0029 



REPL BY 600006-07 
REPL BY 600006-09 
REPL BY 600006-08 
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' jg MM 


P£RTEC 


SPARES ADMINISTRATION 




SUBSCURVQF TWAJMPH-AOLER 




SPARE PARTS LIST 


DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


600321-02 


PCBA BASIC II DC 


855. 00 




X 


600321-03 


PCBA BASIC II DC 


855. 00 




zzz 


600321-05 


PCBA BASIC II DC 


. 00 




X 


600325-01 


PULLEY 


26. 00 




X 


600326-01 


PLATE UPPER 


25. 00 




X 


600329-01 


CHASSIS 


155. 00 




X 


600331-01 


SHROUD 


8. 50 






600332-01 


BELT 


3. 00 




X 


600333-01 


PLATE LOWER 


13. 00 




X 


600335-01 


AC SPINDLE ASSY 


. 00 


REPL BY 600335-02 




600335-02 


SPINDLE ASSY 


80. 00 




X 


600336-01 


HUB ASSY 


79. 00 




X 


600337-01 


SHAFT SPINDLE 


20. 00 






600339-01 


PULLEY 


10. 00 




zzz 


600340-90 


AC CAP HOUSING ASSY 


. 00 




zzz 


600342-01 


AC TERN PLATE ASSY 


. 00 




zzz 


600349-01 


BRACKET 


. 00 




X 


600351-01 


PCBA BASIC 1-A AC 


li 170. 00 




X 


600351-02 


PCBA BASIC 1-A AC 


1, 190. 00 




X 


600352-01 


SHIPPING BLOCK 


2. 00 




X 


600353-01 


CUSHION 


1. 50 




zzz 


600354-01 


CLIP 


. 00 




zzz 


600355-01 


BRACKET 


. 00 




X 


600356-01 


PULLEY 


33. 00 




zzz 


600357-01 


FAN 


. 00 


SEE DWG FOR MFGR 


X 


600358-01 


COVER 


5. 00 




X 


600359-01 


PLATE 


6. 50 




X 


600359-02 


PLATE 


4. 00 




X 


600359-03 


PLATE 


2. 50 




X 


600360-01 


AC MOTOR COVER 


1. 50 




X 


600361-01 


WASHER 


. 00 


USE 600339-01 


X 


600362-01 


AC MOTOR 


220. 00 


115V 


X 


600363-01 


AC MOTOR 


225. 00 


230V 


X 


600378-01 


SHAFT 


2. 00 




X 


600380-01 


CAUTION LABEL 


. 50 




X 


600387-01 


MOTOR COVER 


1. 50 




X 


600391-01 


BEARING PLATE 


3. 50 




X 


600391-02 


BEARING PLATE 


4. 50 




X 


600391-03 


BEARING PLATE 


4. 00 




N 


600402-01 


CE DISKETTE-FD200 


50. 00 


NO DISCOUNT 


D 


600404-01 


BASE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




600405-01 


CARRIAGE 


5. 50 






600406-01 


LOAD ARM W/0 PAD 


1. 00 






600408-01 


LOAD ARM SPRING 


. 15 






600409-01 


CARRIAGE HEAD ASSY 


. 00 


REPL BY 526-0045 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 




600411 ->01 


PCBA FD CONTROL E 


245. 00 








600411-02 


PCBA FD CONTROL E 


245. 00 






X 


600415-01 


BEZEL-BLACK 


. 00 


REPL BY 


600466-01 


X 


600415-02 


BEZEL-GREY 


. 00 


REPL BY 


600466-02 


X 


600416-01 


BEAM SUPPORT CLAMP 


. 00 


REPL BY 


600489-01 




600417-01 


DOOR LEVER-BLACK 


1. 00 








600417-02 


DOOR LEVER-GREY 


1. 50 








600418-01 


CAM POSITIONER 


2. 50 








600419-01 


DOOR PIVOT SHAFT 


1. 50 








600422-01 


MOUNTING BLOCK 


. 50 








600422-02 


MOUNTING BLOCK 


. 75 








600423-01 


ACTUATOR 


. 75 








600426-01 


HUB ASSY 


13. 00 








600429-01 


SPACER 


1. 00 






X 


600430-01 


DRIVE PULLEY 


. 00 


REPL BY 


600663-01 




600432-01 


CARRIAGE SHAFT 


i. 50 


3. 13 IN 






600432-02 


CARRIAGE SHAFT 


1. 50 


2 IN 






600434-01 


BRACKET 


. 75 








600435-01 


ACTUATOR 


. 75 








600436-01 


HEAD LOAD ACTUATOR ASSY 


27. 00 








600437-01 


SWITCH BRACKET 


1. 00 








600438-01 


TRACK 0 SWITCH ASSY 


7. 50 








600439-01 


SPRING CLAMP 


. 25 








600440-01 


GUIDE RAIL 


. 75 








600440-02 


GUIDE RAIL 


. 75 








600441-01 


UPPER CARD GUIDE 


. 50 








600442-01 


NUT PLATE 


. 50 








600443-01 


MOUNTING CLEAT 


. 50 








600444-01 


PHOTOTRANS INDEX ASSY 


40. 00 








600445-01 


INDEX LED ASSY 


37. 00 








600446-01 


WRITE PROTECT SWITCH ASSY 


6. 00 








600446-02 


WRITE PROTECT SWITCH ASSY 


6. 00 








600448-01 


CLAMP SUPPORT SHAFT 


1. 50 








600449-01 


ACTUATOR LOAD PAD 


. 25 








600450-01 


FLEX-CIRCUIT 


15. 00 








600452-01 


SPRING 


1. 00 








600453-01 


CAM FOLLOWER ASSY 


1. 00 








600454-01 


LOAD PAD ASSY 


1. 00 








600455-01 


PIG-TAIL ASSY 


4. 00 








600457-01 


ACTUATOR PAD ASSY 


3. 00 






D 


600458-01 


CHASSIS ASSY 


. 00 


PERTEC 


DEPOT ONLY 




600459-01 


BEAM CLAMP ASSY 


77. 00 


FD200 






600459-02 


BEAM CLAMP ASSY 


57. 00 


FD250 






600461-01 


COMPLIANT CLAMP ASSY 


7. 50 








600462-01 


DIODE CONNECTOR ASSY 


6. 50 
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SUBSOARV OF TMUMFHMXER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



PERTEC 



CODE 



D 



ZZZ 



X 



D 

D 

D 







LIST 




PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


600463-01 


SPRING SUPPORT 


. 25 




600466-01 


BEZEL BLACK 


4. 50 


FD200/250 


600466-02 


BEZEL GRAY 


4. 50 


FD200/250 


600469-01 


LED -FRONT PANEL 


3. 00 




600477-01 


BASE 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


600478-10 


CONSOL CONT #1 FD 


11. 00 




600478-20 


CONSOL CONT #2 FD 


35. 00 




600478-30 


CONSOL CONT #3 FD 


53. 00 




600478-40 


CONSOL CONT #4 FD 


62. 00 




600479-01 


FD2 TOP PACK 


1. 50 




600480-01 


FD2 BOTTOM PACK 


1. 50 




600482-01 


CARD GUIDE 


. 75 




600482-02 


CARD GUIDE 


. 75 




600480-01 


RISER BLOCK 


34. 00 




600488-01 


HEAD LOAD ACTUATOR ASSY 


26. 00 




600489-01 


BEAM SUPPORT CLAMP 


5. 00 




600491-01 


PCBA FD CONTROL J 


250. 00 




600491-02 


PCBA FD CONTROL J 


250. 00 




600002-01 


INDEX LED ASSY 


11. 00 




600003-01 


INDEX PHOTO XSTR ASSY 


25. 00 




600504-01 


BEAM CLAMP ASSY 


53. 00 




600516-01 


PCBA FD CONTROL G 


470. 00 




600516-02 


PCBA FD CONTROL G 


470. 00 




600516-03 


PCBA FD CONTROL G 


470. 00 




600527-01 


DRIVER PULLEY-60HZ 


3. 00 




600528-01 


DRIVE PULLEY 


16. 00 




600529-01 


MOUNTING BRACKET 


. 50 




600530-01 


MOUNTING PLATE 


. 00 




600531-01 


SPRING CLAMP 


2. 00 




600032-01 


CARRIAGE SUPPORT 


16. 00 




600537-01 


BEAM 


39. 00 




600538-01 


BEAM CLAMP 


. 00 


REPL BY 600538-02 


600538-02 


BEAM CLAMP 


115. 00 




600039-01 


DOOR PIVOT BRACKET 


2. 50 




600540-01 


HUB ASSY 


30. 00 




600542-01 


WASHER 


2. 00 




600543-01 


GUIDE 


3. 00 




600544-01 


CAPSTAN CLAMP 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


600546-01 


SHAFT 


4. 50 




600549-01 


CLAMP 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


600550-01 


CARRIAGE CLAMP 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


600551-01 


TRACK 0 SENSOR ASSY 


22. 00 




600552-01 


WRITE PROTECT ASSY 


22. 00 




600552-02 


WRITE PROTECT ASSY 


14. 00 




600503-01 


BRACKET 


1. 50 
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jsf jjF §n 

SUBSOAPVOF TR4JMPH-ACLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


2 11 


600554-01 


Lf Lm jC 2m L* 


. 00 




600555-01 


BEZEL DOOR 


12. 00 


X 


600556-01 


HEAD ACTUATOR 


. 00 




600557-01 


DOOR LATCH BRACKET 


1. 50 


X 


600558-01 


DOOR LATCH BUTTON 


. 00 




600559-01 


BEARING SPACER 


2. 00 




600560-01 


DOOR LATCH SPRING 


. 50 


X 


600562-01 


INTERPOSER 


. 00 




600566-01 


LED MOUNTING BLOCK 


2. 00 




600567-01 


MOUNTING BLOCK 


3. 00 




600568-01 


BRACKET, CAPACITOR 


9. 00 




600569-01 


CARRIAGE SHAFT 


2. 50 


D 


600570-01 


CLAMP 


. 00 




600571-01 


INDEX PHOTO XSTR ASSY 


35. 00 


D 


6Q0574-01 


CAPSTAN 


. 00 


222 


600575-01 


BEZEL ASSY-FD650 


. 00 


X # 


600577-01 


EJECTOR BLOCK 


. 00 




600579-01 


SOLENOID BRACKET 


2. 00 


X 


600581-01 


SOLENOID PLUNGER STOP 


. 00 




600582-01 


INDEX LED ASSY 


25. 00 




600584-01 


HEAD ACTUATOR SHAFT 


2. 00 




600586-01 


BEAM CLAMP ASSY 


180. 00 


X 


600587-01 


HEAD LOAD ACTUATOR ASSY 


. 00 




600588-01 


DIODE CONNECTOR ASSY 


4. 50 


X 


600589-01 


AC MOTOR ASSY- 115V 60HZ 


. 00 


X 


600589-02 


AC MOTOR ASSY 115V 50HZ 


. 00 


X 


600589-03 


AC MOTOR ASSY 230V 50HZ 


. 00 




600596-01 


FD UNIT PACKAGE UPPER 


2. 50 




600597-01 


FD UNIT PACKAGE LOWER 


2. 50 




600603-01 


FD650 UNIT PACKAGE UPPER 


5. 00 




600605-01 


CARRIAGE SUPPORT ASSY 


200. 00 




600607-01 


HEAD ACTUATOR 


10. 00 


D 


600611-01 


CAPSTAN BAND COVER 


. 00 


D 


600614-01 


CAPSTAN BAND 


. 00 


D 


600615-01 


DRIVE BAND SPRING 


. 00 


D 


600616-01 


CAPSTAN BAND WIPER 


. 00 




600617-01 


EJECTOR SPACER 


. 50 




600618-01 


EJECTOR SPRING 


. 50 




600619-01 


EJECTOR BLOCK 


83. 00 


D 


600620-01 


WIPER 


. 00 




600621-01 


DOOR SWITCH BRACKET 


1. 50 




600622-01 


SWITCH ACTUATOR BRACKET 


. 75 




600624-01 


SOLENOID PLUNGER STOP 


. 50 




600627-01 


PIVOT- 


2. 00 




600628-01 


HEAD ACTUATOR 


1. 50 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 

REPL BY 600607-01 
REPL BY 600637-01 

REPL BY 600636-01 

PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 

REPL BY 600619-01 
REPL BY 600624-01 

REPL BY 600635—01 

REPL BY 519-0017 

REPL BY 519-0017 
REPL BY 519-0018 

FD650 

PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 

PERTEC DEPOT ONLY 
PERTEC DEPOT ONLY 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




SUBSCUfW OF TRUMPH-AOLER 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 






600629-01 


DAMPER BRACKET 


. 75 








600631-01 


HEAD ACTUATOR SHAFT 


2. 00 








600635-01 


HEAD LOAD ACTUATOR ASSY 


11. 00 








600636—0 1 


INTERPOSER 


5. 00 








600637-01 


LATCH DOOR BUTTON 


7. 00 








600639-01 


SHIPPING RETAINER 


. 50 








600643-01 


TRACK 0 SWITCH BRACKET 


1. 00 








600653-01 


CAM POSITIONER 


2. 50 








600654-01 


BEZEL., FD650 


32. 00 








600663-01 


PULLEY 


5. 50 




X 




600664-01 


HUB W/SHAFT 


. 00 


REPL BY 600426-01 






600666-01 


CAM POSITIONER 


11. 00 








600667-01 


MOUNTING BRACKET 


3. 50 








600668-01 


PULLEY 50/60 HZ 


7. 00 


FD650 






600672-01 


SPEED INDICATING DISK 


. 25 








600673-01 


EJECTOR BRACKET 


1. 00 








600674-01 


BUMPER 


2. 50 








600676-01 


SPACER MOTOR 


1. 50 








60067 6—02 


SPACER MOTOR 


2. 00 








600677-01 


DRIVE MOTOR ASSY 115V60HZ 


89. 00 








600677-02 


DRIVE MOTOR ASSY 1 1 5V50HZ 


89. 00 








600677-03 


DRIVE MOTOR ASSY 230V50HZ 


88. 00 








600678-01 


AC CONNECTOR ASSY 


8. 50 








600681-01 


SHIPPING RESTRAINER 


. 50 








600683-01 


FAN 


3. 50 








600689-01 


PLATE, MOTOR MOUNTING 


3. 50 








600696-01 


SHIPPING CARTRIDGE 


. 50 


5 1/4'* 






600697-01 


SHIPPING CARTRIDGE 


. 75 


8“ 


X 


N 


601026-01 


DISKETTE STOP ADJ TOOL 


. 00 


REPL BY 601060-01 




N 


601060-01 


DISKETTE STOP ADJ TOOL 


30. 00 


NO DISCOUNT 




N 


601065-01 


ALIGNMENT T00L-FD650 


34. 00 


NO DISCOUNT 






602100-01 


PLATE GUARD 


20. 00 








602101-01 


CLAMP SUPPORT BEAM 


8. 00 








602104-01 


CARRIAGE SUPPORT ASSY 


380. 00 


FD650 






602120-01 


HUB WITH SHAFT 


8. 50 






N 


895035-01 


EXTENDER CABLE D3K EXCER 


100. 00 


NO DISCOUNT 


X 


N 


895181-01 


TE-DOl TO D1K ADPT CABLE 


. 00 


SEE APPENDIX 'C ' 


X 


N 


895300-01 


TE-D01 DISK EXERCISER 


. 00 


REPL BY 895540-02 




N 


895330-01 


TE-DF1 DISK FMTR EXERC. 


1, 125. 00 


NO DISCOUNT 


X 


N 


695360-01 


TE-T02 TAPE EXERCISER 


. 00 


REPL BY 1101S0-0X 


X 


N 


895460-01 


TE-TFl TAPE FMTR EXERC. 


. 00 


REPL BY 1 10182-XX 


X 


N 


895460-02 


TE-TF1 TAPE FMTR EXERC. 


. 00 


REPL BY 1 10182-XX 


X 


N 


895490-01 


TE-EU1 EMERGENCY UNLOAD 


. 00 


REPL BY 896140-01 


X 


N 


895540-01 


TE-D02 DISK EXERCISER 


. 00 


REPL BY 895540-02 




N 


895540-02 


TE-D02 DISK EXERCISER 


850. 00 


NO DISCOUNT 
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SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


N 


895771-01 


U-FOR MATTER ADAPTER CABLE 


. 00 


DON0T USE W/TFX500 


X 


N 


895775-01 


TE-TF1 POWER SUPPLY 


. 00 


DONOT USE W/TFX500 




N 


896140-01 


TE-EU2 EMERGENCY UNLOAD 


180. 00 


NO DISCOUNT 


X 


N 


897280-01 


TE-T03 TAPE EXERCISER 


. 00 


REPL BY 1 1 0180-OX 




N 


898180-01 


D8000 FIELD EXERCISER 


1, 640. 00 


NO DISCOUNT 




N 


100838 


T7X30 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


100884 


T6X40/60 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


i 01007 


T7X20 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


101008 


T7X40 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


101374 


T 6640/60 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


101399 


F6X9 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


101400 


T6640-98 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


101600 


F8X9 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


101621 


T7640 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 


111 


101730 


T6X40/60 MANUAL-75 IPS 


. 00 




111 


101731 


T 6640/60 MANUAL-75 IPS 


. 00 






N 


101801 


BF8X9/7 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


101802 


13F6X9 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 






101834 


D3 EXT UNIVAC SCHEM PACK 


35. 00 






N 


101836 


FT6640— 98 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 






101844 


5 1/4 M Si 00 BUS MANUAL 


35. 00 


ICOM 






101845 


8" MULTIBUS CONTRL MANUAL 


45. 00 


ICOM 






101846 


8" SI 00 ICOM MANUAL 


60. 00 


ICOM 






101847 


8" MOTOROLA ICOM MANUAL 


60. 00 


ICOM 






101848 


FD360/FD37 1 2 SCHEMATC PKG 


45. 00 


ICOM 






101850 


D3450/60 EXPANDABLE MANUL 


50. 00 


\ 

DIALBO COMP (SENS) 




N 


101903 


T6X 11/12 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


101980 


T7620 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


101985 


F6X8X/F8X8X MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


1 021 S3 


MTA I MANUAL 


20. 00 


NON DISCOUNTABLE 


111 


102455 


75X40/60 MANUAL 


. 00 




111 


102456 


T 5640/ 60 MANUAL 


. 00 






N 


102537 


F3000 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


103380 


TBX40A/60A MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


103381 


T8640A/60A MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


103382 


T8640A— 98 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


103905 


T9X40/60 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


103906 


T9640/60 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


103920 


MTA II MANUAL 


20. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


103926 


T9640— 98 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


104015 


D 1 400 MANUAL 


50. 00 


'DIABLO COMP/NONDIS 




N 


104016 


D 1 400 MANUAL 


50. 00 


PER TEC COMP/NONDIS 




N 


104019 


SI 416 POWER SUPPLY MANUAL 


20. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


104525 


T8X1 1A/T8X12A MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 




N 


104526 


T9X11/12 MANUAL 


50. 00 


NON DISCOUNTABLE 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 














LIST 






CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 






PRICE 




REMARKS 


N 


104597 


DEC TU45 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104615 


D33/3400 MANUAL 






50. 00 


DIABLO COMP/NONDIS 


N 


104630 


D33/3400 MANUAL 






50. 00 


PERTEC COM NONDISC 




104716 


SCHEMATIC PACKAGE 


SPECIAL 


35. 00 






N 


104765 


T7X30 MANUAL-48V 


DC 




50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104766 


T8X4GA/60A MANUAL- 


•48V 


DC 


50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104767 


0F8X9/7 MANUAL- 18V DC 




50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104922 


FT 7640 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104923 


FT7840 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104925 


FT8640A MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104926 


FT8640A— 98 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104927 


FT8840A MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104929 


T8640A/60A MANUAL- 


-48V 


DC 


50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104930 


FT9640 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104931 


FT9640-98 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104932 


FT9840 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104933 


FT 1640-98 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


104944 


T7X40 MANUAL -48V DC 




50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


106997 


FT6640 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


107186 


T 1640-98 MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


107499 


F6250 W/PS6250 MANUAL 




50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 




107745 


D3 UN I VAC SCHEMATIC PACK 


35. 00 






N 


1 07930 


T 1 940 GCR MANUAL 






50. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


108115 


D3400E MANUAL 






50. 00 


DIABLO COM NONDISC 


N 


103116 


D3400E MANUAL 






50. 00 


PERTEC COMP/NONDIS 


N 


600470 


FD200 MANUAL 






5. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


M 


600500 


FD410/510 MANUAL 






30. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


600508 


FD250 MANUAL 






5. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 


N 


600650 


FD650 MANUAL 






30. 00 


NON 


DISCOUNTABLE 




1 00-0005 


RESISTOR 






. 15 








100-0395 


RESISTOR 






. 15 








100-0475 


RESISTOR 






. 15 








100-0755 


RESISTOR 






. 15 








100-1005 


RESISTOR 






. 15 








100-1015 


RESISTOR 






. 15 








100-1025 


RESISTOR 






. 15 








100-1035 


RESISTOR 






. 15 








100-1045 


RESISTOR 






• 15 








100-1055 


RESISTOR 






. 15 








100-1065 


RESISTOR 






. 15 








100-1205 


RESISTOR 






. 15 








100-1215 


RESISTOR 






. 15 








100-1225 


RESISTOR 






. 15 








100-1235 


RESISTOR 






. 15 








100-1245 


RESISTOR 






. 15 
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CODE 



III 




PERTGC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


100-1505 


RESISTOR 


. 15 


100-1515 


RESISTOR 


. 15 


100-1525 


RESISTOR 


. 15 


100-1535 


RESISTOR 


. 15 


100-1545 


RESISTOR 


. 15 


100-1555 


RESISTOR 


. 15 


100-1625 


RESISTOR 


. 15 


100-1815 


RESISTOR 


. 15 


100-1825 


RESISTOR 


. 15 


100-1835 


RESISTOR 


. 15 


100-1845 


RESISTOR 


. 15 


100-2205 


RESISTOR 


. 15 


100-2215 


RESISTOR 


. 15 


100-2225 


RESISTOR 


. 15 


100-2235 


RESISTOR 


. 15 


100-2245 


RESISTOR 


. 15 


100-2255 


RESISTOR 


. 15 


100-2705 


RESISTOR 


. 15 


100-2715 


RESISTOR 


. 15 


100-2725 


RESISTOR 


. 15 


100-2735 


RESISTOR 


. 15 


100-2745 


RESISTOR 


. 15 


100-3305 


RESISTOR 


. 15 


100-3315 


RESISTOR 


. 15 


100-3325 


RESISTOR 


. 15 


100-3335 


RESISTOR 


. 15 


100-3345 


RESISTOR 


. 15 


100-3355 


RESISTOR 


. 15 


100-3905 


RESISTOR 


. 15 


100-3915 


RESISTOR 


. 15 


100-3925 


RESISTOR 


. 15 


100-3935 


RESISTOR 


. 15 


100-3945 


RESISTOR 


. 15 


100-4325 


RESISTOR 


. 15 


100-4335 


RESISTOR 


. 00 


100-4355 


RESISTOR 


. 15 


100-4705 


RESISTOR 


. 15 


100-4715 


RESISTOR 


. 15 


100-4725 


RESISTOR 


. 15 


100-4735 


RESISTOR 


. 15 


100-4745 


RESISTOR 


. 15 


100-5125 


RESISTOR 


. 15 


100-5605 


RESISTOR 


. 15 


100-5615 


RESISTOR 


. 15 


100-5625 


RESISTOR 


. 15 



REMARKS 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




SUBSOAP/ OF TTVUMPH-AOLER 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



zzz 



X 



zzz 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


100-5635 


RESISTOR 


. 15 


100-5645 


RESISTOR 


. 15 


100-5655 


RESISTOR 


. 15 


100-6205 


RESISTOR 


. 15 


100-6805 


RESISTOR 


. 15 


100-6815 


RESISTOR 


. 15 


100-6825 


RESISTOR 


. 15 


100-6835 


RESISTOR 


. 15 


100-6845 


RESISTOR 


. 15 


100-8205 


RESISTOR 


. 15 


100-8215 


RESISTOR 


. 15 


100-8225 


RESISTOR 


. 15 


100-8235 


RESISTOR 


. 15 


100-8245 


RESISTOR 


. 15 


101-0105 


RESISTOR 


. 00 


101-0125 


RESISTOR 


. 15 


101-0225 


RESISTOR 


. 25 


101-0335 


RESISTOR 


. 15 


101-0365 


RESISTOR 


. 15 


101-0515 


RESISTOR 


. 15 


101-0565 


RESISTOR 


. 15 


101-1005 


RESISTOR 


. 15 


101-1015 


RESISTOR 


. 15 


101-1025 


RESISTOR 


. 15 


101-1035 


RESISTOR 


. 15 


101-1045 


RESISTOR 


. 15 


101-1 055 


RESISTOR 


. 15 


101-1205 


RESISTOR 


. 15 


101-1215 


RESISTOR 


. 15 


101-1225 


RESISTOR 


. 15 


101-1235 


RESISTOR 


. 15 


101-1245 


RESISTOR 


. 15 


101-1325 


RESISTOR 


. 25 


101-1505 


RESISTOR 


. 15 


101-1515 


RESISTOR 


. 15 


101-1525 


RESISTOR 


. 15 


101-1535 


RESISTOR 


. 15 


101-1545 


RESISTOR 


. 15 


101-1555 


RESISTOR 


. 25 


101-1805 


RESISTOR 


. 00 


101-1815 


RESISTOR 


. 15 


101-1825 


RESISTOR 


. 15 


101-1835 


RESISTOR 


. 15 


101-2205 


RESISTOR 


. 15 


101-2215 


RESISTOR 


. .15 



REMARKS 
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PERTEC 


SPARES ADMINISTRATION 




SUBSOARV OF TWUMPH-AOLER 




SPARE PARTS LIST 


DATE: JULY 1, 1982 



CODE PART NUMBER DESCRIPTION 

10 1-2225 RESISTOR 
101-2235 RESISTOR 
101-2245 RESISTOR 
101-2705 RESISTOR 
101-2715 RESISTOR 





101-2725 


RESISTOR 


. 15 




10 1-2735 


RESISTOR 


. 15 




101-2745 


RESISTOR 


. 15 




101-3305 


RESISTOR 


. 15 




101-3315 


RESISTOR 


. 15 




101-3325 


RESISTOR 


. 15 




101-3335 


RESISTOR 


. 15 




101-3345 


RESISTOR 


. 15 


ZZZ 


101-3355 


RESISTOR 


. 00 




101-3915 


RESISTOR 


. 15 


222 


101-3925 


RESISTOR 


. 00 


III 


101-3935 


RESISTOR 


. 00 




101-4705 


RESISTOR 


. 15 




101-4715 


RESISTOR 


. 15 




101-4725 


RESISTOR 


. 15 




101-4735 


RESISTOR 


. 15 




101-4745 


RESISTOR 


. 15 


222 


101-5115 


RESISTOR 


. 00 




101-5605 


RESISTOR 


. 15 




101-5615 


1 RESISTOR 


. 15 




101-5625 


RESISTOR 


. 15 




101-5635 


RESISTOR 


. 15 




101-5645 


RESISTOR 


. 15 




101-6805 


RESISTOR 


. 15 




101-6815 


RESISTOR 


. 15 




101-6825 


RESISTOR 


. 15 




101-6835 


RESISTOR 


. 15 


zzz 


101-6845 


RESISTOR 


. 00 




101-7505 


RESISTOR 


. 15 




101-8205 


RESISTOR 


. 15 




101-8215 


RESISTOR 


. 15 




101-8225 


RESISTOR 


. 15 




101-8235 


RESISTOR 


. 15 




102-0335 


RESISTOR 


. 50 




102-1005 


RESISTOR 


. 50 




102-1015 


RESISTOR 


. 50 




102-1215 


RESISTOR 


. 50 


zzz 


102-1325 


RESISTOR 


. 00 




102-1515 


RESISTOR 


. 50 




102-1805 


RESISTOR 


1. 00 



LIST 

PRICE REMARKS 

. 15 
. 15 
. 15 
. 15 
. 15 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




3UB80UAVQF TRUMPH-AOLCR 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




102-1815 


RESISTOR 


, 50 




102-2205 


RESISTOR 


. 50 




102-2215 


RESISTOR 


. 50 


111 


102-2225 


RESISTOR 


. 00 




102-3015 


RESISTOR 


. 75 




102-3305 


RESISTOR 


. 75 




102-3315 


RESISTOR 


. 50 


111 


102-3905 


RESISTOR 


. 00 




102-3915 


RESISTOR 


. 25 




102-4705 


RESISTOR 


. 50 




102-4715 


RESISTOR 


. 50 




102-5605 


RESISTOR 


. 50 




102-5615 


RESISTOR 


. 50 




102-5625 


RESISTOR 


. 50 




102-6805 


RESISTOR 


. 50 




102-681 5 


RESISTOR 


. 50 




102-8205 


RESISTOR 


. 50 




102-8215 


RESISTOR 


. 50 


111 


103-1005 


RESISTOR 


. 00 




103-1015 


RESISTOR 


. 75 




103-1025 


RESISTOR 


. 75 




103-1035 


RESISTOR 


. 50 




103-1215 


RESISTOR 


. 50 




1 03- 1515 


RESISTOR 


50 




103-1525 


RESISTOR 


. 50 




103-1815 


RESISTOR 


1 , 00 




103-2205 


RESISTOR 


1. GO 




1 03-22 1 5 


RESISTOR 


. 75 




103-3305 


RESISTOR 


. 50 




103-3315 


RESISTOR 


. 50 




103-4705 


RESISTOR 


. 50 




103-4715 


RESISTOR 


. 75 




103-4725 


RESISTOR 


. 50 




103-5615 


RESISTOR 


. 50 




103-8205 


RESISTOR 


. 75 




104-0147 


RESISTOR 


. 25 




104-1000 


RESISTOR 


.25 




104-1001 


RESISTOR 


. 25 




104-1002 


RESISTOR 


. 25 




104-1003 . 


RESISTOR 


. 25 




104-1100 


RESISTOR 


. 25 




104-1101 


RESISTOR 


. 25 




104-1102 


RESISTOR 


, 25 




104-1103 


RESISTOR 


. 25 




104-121 1 


RESISTOR 


. 50 



REMARKS 
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PERTEC 



SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



221 



111 



X 



X 



zzz 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


104-1212 


RESISTOR 


. 25 


104-1213 


RESISTOR 


. 25 


104-1330 


RESISTOR 


. 50 


104-1331 


RESISTOR 


. 25 


104-1332 


RESISTOR 


. 25 


104-1333 


RESISTOR 


. 25 


104-1470 


RESISTOR 


. 25 


104-1471 


RESISTOR 


. 50 


104-1472 


RESISTOR 


. 25 


104-1473 


RESISTOR 


. 00 


104-1504 


RESISTOR 


. 25 


104-1621 


RESISTOR 


. 25 


104-1622 


RESISTOR 


. 25 


104-1623 


RESISTOR 


. 25 


104-1653 


RESISTOR 


. 50 


104-1781 


RESISTOR 


. 25 


104-1782 


RESISTOR 


. 25 


i 04- 1783 


RESISTOR 


. d 5 


104-1823 


RESISTOR 


. 00 


104-1960 


RESISTOR 


. 25 


104-1961 


RESISTOR 


. 25 


104-1962 


RESISTOR 


.25 


104-1963 


RESISTOR 


. 25 


104-2150 


RESISTOR 


. 25 


104-2151 


RESISTOR 


. 50 


104-2152 


RESISTOR 


. 25 


104-2153 


RESISTOR 


. 25 


104-2370 


RESISTOR 


. 25 


104-2371 


RESISTOR 


. 25 


104-2372 


RESISTOR 


. 25 


104-2373 


RESISTOR 


. 50 


104-2492 


RESISTOR 


. 25 


104-2610 


RESISTOR 


. 25 


104-2611 


RESISTOR- 


. 25 


104-2612 


RESISTOR 


. 25 


104-2613 


RESISTOR 


. 50 


104-2870 


RESISTOR 


. 25 


104-2871 


RESISTOR 


. 25 


104-2872 


RESISTOR 


. 50 


104-2873 


RESISTOR 


. 50 


104-3160 


RESISTOR 


. 25 


104-3161 


RESISTOR 


. 25 


104-3162 


RESISTOR 


. 25 


104-3163 


RESISTOR 


. 25 


104-3322 


RESISTOR 


. 00 



REMARKS 
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SUBSOUflV OF TmjMPH-ADUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




104-3480 


RESISTOR 


. 25 




104-3481 


RESISTOR 


. 25 




104-3482 


RESISTOR 


. 25 




104-3483 


RESISTOR 


. 25 


zzz 


104-3571 


RESISTOR 


. 00 




104-3930 


RESISTOR 


. 25 




104-3831 


RESISTOR 


. 25 




1 G4“v53J2 


RESISTOR 


. 50 




104-3833 


RESISTOR 


. 25 




104-4220 


RESISTOR 


. 50 




104-4221 


RESISTOR 


. 25 




104-4222 


RESISTOR 


. 25 




104-4223 


RESISTOR 


. . 25 




104-4640 


RESISTOR 


. 25 




104-4641 


RESISTOR 


. 25 




104-4642 


RESISTOR 


. 25 




104-4753 


RESISTOR 


. 25 




104-5110 


RESISTOR 


. 50 




104-511 1 


RESISTOR 


. 25 




104-5.1 12 


RESISTOR 


. 25 




104-5.1 13 


RESISTOR 


. 25 




104-5620 


RESISTOR 


o 5 




104-5621 


RESISTOR 


. 25 




104-5622 


RESISTOR 


. 25 




104-5623 


RESISTOR 


. 25 




104-6190 


RESISTOR 


50 




104-6191 


RESISTOR 


. 25 




104-6192 


RESISTOR 


. 25 


zzz 


104-6193 


RESISTOR 


. 00 




104-6492 


RESISTOR 


. 25 




104-6010 


RESISTOR 


. 25 




104-6811 


RESISTOR 


. 25 




104-6812 


RESISTOR 


. CL 




104-6013 


RES I STOP 


. 25 




104-7500 


RESISTOR 


. 25 




104-7501 


RESISTOR 


. 25 




104-7502 


RESISTOR 


. 25 


X 


104-7503 


RESISTOR 


. 50 




104-8250 


RESISTOR 


. 25 




104-8251 


RESISTOR 


. 25 




104-8252 


RESISTOR 


. 25 




104-9090 


RESISTOR 


. 25 




1 04-909 1 


RESISTOR 


. 25 




104-9092 


RESISTOR 


. 25 




104-9093 


RESISTOR 


. 25 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE PART NUMBER DESCRIPTION 

111 1 05-1504 RESISTOR 

111 105-1820 RESISTOR 

X 105-3320 RESISTOR 

111 106-0100 RESISTOR 

107-0100 RESISTOR 



107-0110 


RESISTOR 


. 25 


107-03.47 


RESISTOR 


. 25 


107-0196 


RESISTOR 


. 25 


107-0215 


RESISTOR 


1. 50 


107-0348 


RESISTOR 


. 25 


107-051 1 


RESISTOR 


. 25 


107-0681 


RESISTOR 


3. 00 


107-0825 


RESISTOR 


. 25 


107-1000 


RESISTOR 


. 25 


107-1001 


RESISTOR 


. 25 


107-1002 


RESISTOR 


. 25 


107-1003 


RESISTOR 


. 25 


107-1004 


RESISTOR 


. 50 


107-1 100 


RESISTOR 


. 25 


107-1 101 


RESISTOR 


. 25 


107-1102 


RESISTOR 


. 25 


107-1103 


RESISTOR 


. 50 


107-1210 


RESISTOR 


. 25 


107-121 1 


RESISTOR 


. 25 


107-1212 


RESISTOR 


. 25 


107-1213 


RESISTOR 


. 25 


107-1271 


RESISTOR 


. 50 


107-1302 


RESISTOR 


. 25 


107-1330 


RESISTOR 


. 25 


107-1331 


RESISTOR 


. 25 


107-1332 


RESISTOR 


. 25 


107-1333 


RESISTOR 


. 25 


107-1470 


RESISTOR 


. 25 


107-1471 


RESISTOR 


. 25 


107-1472 


RESISTOR 


. 25 


107-1473 


RESISTOR 


. 25 


107-1501 


RESISTOR 


. 15 


107-1620 


RESISTOR 


. 25 


107-1621 


RESISTOR 


. 25 


107-1622 


RESISTOR 


. 25 



107-1623 RESISTOR 
107-1780 RESISTOR 
107-1781 RESISTOR 
107-1782 RESISTOR 
107-1783 RESISTOR 



. 25 
. 2.5 
. 25 
. 25 
. 25 



LIST 

PRICE 

. 00 
. 00 
1 . 00 
. 00 
. 25 




SUBSDURV' OF TWUMPH-AOLER 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 
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SUBSOARV OF IWJMPH- AOL£R 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



LIST 

CODE PART NUMBER DESCRIPTION PRICE 



107-1960 


RESISTOR 


. 25 


107-1961 


RESISTOR 


. 25 


107-1962 


RESISTOR 


. 25 


107-1963 


RESISTOR 


. 25 


107-2001 


RESISTOR 


. 15 


107-2150 


RESISTOR 


. 25 


107-2151 


RESISTOR 


. 25 


107-2152 


RESISTOR 


. 25 


107-2153 


RESISTOR 


. 25 


107-2370 


RESISTOR 


. 25 


107-2371 


RESISTOR 


. 25 


107-2372 


RESISTOR 


. 25 


107-2373 


RESISTOR 


. 25 


107-2492 


RESISTOR 


. 15 


107-2610 


RESISTOR 


. 25 


107-261 1 


RESISTOR 


. 25 


107-2612 


RESISTOR 


. 25 


107-2613 


RESISTOR 


. 25 


107-2870 


RESISTOR 


. 25 


107-2871 


RESISTOR 


. 25 


107-2872 


RESISTOR 


. 25 


107-2873 


RESISTOR 


. 25 


107-3160 


RESISTOR 


. 50 


107-3161 


RESISTOR 


. 25 


107-3162 


RESISTOR 


. 25 


107-3163 


RESISTOR 


25 


107-3480 


RESISTOR 


. 25 


107-3481 


RESISTOR 


. 25 


107-3482 


RESISTOR 


. 25 


107-3483 


RESISTOR 


. 25 


107-3830 


RESISTOR 


* . 25 


107-3831 


RESISTOR 


. 25 


107-3832 


RESISTOR 


. 25 


107-3833 


RESISTOR 


. 25 


107-4220 


RESISTOR 


. 25 


107-4221 


RESISTOR 


. 25 


107-4222 


RESISTOR 


. 25 


107-4223 


RESISTOR 


. 25 


107-4640 


RESISTOR 


. 25 


107-4641 


RESISTOR 


. 25 


107-4642 


RESISTOR 


. 25 


107-4643 


RESISTOR 


. 25 


107-51 10 


RESISTOR 


. 25 


107-511 1 


RESISTOR 


. 25 


107-5112 


RESISTOR 


. 25 



REMARKS 
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PERTGC 


SPARES ADMINISTRATION 


J 


SUBSOAFY OF TftIUMPH- ADLER 




SPARE PARTS LIST 


DATE: JULY 1, 1982 



CODE PART NUMBER DESCRIPTION 

107-51 1 3 RESISTOR 

107-5620 RESISTOR 

107-5621 RESISTOR 

107-5622 RESISTOR 

X 107-5623 RESISTOR 





107-6190 


RESISTOR 


. 25 




107-6191 


RESISTOR 


. 25 




107-6192 


RESISTOR 


.25 




107-6193 


RESISTOR 


. 75 




107-6810 


RESISTOR 


. 25 




107-6811 


RESISTOR 


. 25 




107-6812 


RESISTOR 


. 25 




107-6813 


RESISTOR 


. 75 




107-7500 


RESISTOR 


. 25 




107-7501 


RESISTOR 


. 25 




107-7502 


RESISTOR 


. 25 




107-7503 


RESISTOR 


. 25 




107-8250 


RESISTOR 


. 25 




107-8251 


RESISTOR 


. 25 




107-8252 


RESISTOR 


. 25 




107-8253 


RESISTOR 


. 50 




107-9090 


RESISTOR 


. 25 




107-9091 


RESISTOR 


. 25 




107-9092 


RESISTOR 


. 25 




107-9093 


RESISTOR 


. 25 


zzz 


108-0005 


RESISTOR 


. 00 




108-0040 


RESISTOR 


4. 50 


212 


108-0503 


RESISTOR 


. 00 




108-1023 


RESISTOR 


3. 00 




108-2013 


RESISTOR 


1. 50 




108-4715 


RESISTOR 


1. 00 




108-7501 


RESISTOR 


2. 00 


122 


109-0001 


RESISTOR 


. 00 




109-0002 


RESISTOR 


1. 50 




109-0003 


RESISTOR 


1. 50 




109-0004 


RESISTOR 


1. 00 




109-0005 


RESISTOR 


1. 50 




109-0008 


RESISTOR 


1. 50 




109-0009 


RESISTOR 


1. 00 




109-0500 


RESISTOR 


1. 00 




109-1035 


RESISTOR 


2. 50 




109-2705 


RESISTOR 


. 75 




109-2715 


RESISTOR 


. 75 




109-8005 


RESISTOR 


1. 50 




109-8215 


RESISTOR 


1. 50 



LIST 

PRICE REMARKS 

. 50 
. 25 
. 25 
. 25 
. 50 
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9UB9OARV0F TflljMFH-MXjER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




1 10-0001 


RESISTOR 


5. 50 




1 10-0003 


RESISTOR 


1. 50 




1 10-0011 


RESISTOR 


1. 50 




110-5615 


RESISTOR 


2. 00 




1 10-8010 


RESISTOR 


2. 00 




111-0001 


RESISTOR 


5. 50 




111-0002 , 


RESISTOR 


2. 50 


X 


1 1 1 -0004 


RESISTOR 


4. 50 




111-0015 


RESISTOR 


3. 00 




1 11-0025 


RESISTOR 


3. 00 




1 11-0045 


RESISTOR 


2. 50 


X 


1 11-0105 


RESISTOR 


4. 00 


X 


111-0205 


RESISTOR 


5. 00 




111-0335 


RESISTOR 


2. 50 




111-0705 


RESISTOR 


2. 00 




1 11-3305 


RESISTOR 


2. 50 




1 12-0023 


RESISTOR 


5. 50 


zzz 


1 12-0103 


RESISTOR 


. 00 


zzz 


1 12-0353 


RESISTOR 


. 00 




113-0001 


RESISTOR 


3. 00 




113-0033 


RESISTOR 


3. 00 


X 


113-0053 


RESISTOR 


1. 50 




113-0103 


RESISTOR 


1. 50 




113-0111 


RESISTOR 


1. 50 


zzz 


1 13-1225 


RESISTOR 


. 00 




1 14-0011 


RESISTOR 


1. 00 




114-0225 


RESISTOR 


1. 00 




114-0271 


RESISTOR 


1. 00 


X 


114-0561 


RESISTOR 


3. 00 




115-0002 


RESISTOR 


2. 00 




115-0003 


RESISTOR 


2. 00 




115-0004 


RESISTOR 


2. 00 


zzz 


116-1022 


RESISTOR 


. 00 


zzz 


116-1112 


RESISTOR 


. 00 


zzz 


116-1212 


RESISTOR 


. 00 


zzz 


1 16-1322 


RESISTOR 


. 00 


zzz 


1 1 6—22 1 2 


RESISTOR 


. 00 


zzz 


116-2432 


RESISTOR 


. 00 


zzz 


116-4712 


RESISTOR 


. 00 


zzz 


1 16-6812 


RESISTOR 


, 00 


zzz 


117-0153 


RESISTOR 


. 00 




118-0013 


RESISTOR 


1. 50 




118-0033 


RESISTOR 


1. 50 


zzz 


118-0053 


RESISTOR 


. 00 




1 18-0405 


RESISTOR 


1. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


111 


118-1510 


RESISTOR 




. 00 




119-0820 


RESISTOR 




3. 00 


111 


119-2505 


RESISTOR 




. 00 




120-0001 


RESISTOR 


NETWORK 


2. 00 




120-0002 


RESISTOR 


NETWORK 


4. 00 




1 20-0003 


RESISTOR 


NETWORK 


1. 50 




120-0004 


RESISTOR 


NETWORK 


37. 00 




120-0005 


RESISTOR 


NETWORK 


47. 00 




120-0006 


RESISTOR 


NETWORK 


3. 00 


X 


120-0007 


RESISTOR 


NETWORK 


32. 00 




120-0011 


RESISTOR 


NETWORK 


2. 50 




120-0015 


RESISTOR 


NETWORK 


2. 50 




120-0016 


RESISTOR 


NETWORK 


1. 50 




120-0018 


RESISTOR 


NETWORK 


1. 50 




120-0028 


RESISTOR 


NETWORK 


1. 50 




120-0029 


RESISTOR 


NETWORK 


3, 50 




t 20-0033 


RESISTOR 


NETWORK 


1. 50 




120-0035 


RESISTOR 


NETWORK 


28. 00 




121-1010 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




121-1020 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




121-1030 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




121-1040 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




1 2 1 — 2 0 2 0 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




121-2030 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




121-2041 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




121-5010 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




121-5020 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




121-5030 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




121-5040 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




123-1020 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




123-1030 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




123-5020 


RESISTOR 


VARIABLE 


2. 00 




124-1010 


POTENTIOMETER 


3. 50 




124-1021 


POTENTIOMETER 


4. 00 




124-1030 


POTENTIOMETER 


3. 50 




124-1040 


POTENTIOMETER 


4. 50 




124-2020 


POTENTIOMETER 


3. 50 




124-2030 


POTENTIOMETER 


3. 50 




124-2040 


POTENTIOMETER 


4. 00 




124-5020 


POTENTIOMETER 


3. 50 




124-5030 


POTENTIOMETER 


3 50 


X 


124-5040 


POTENTIOMETER 


6. 50 


111 


125-2022 


RESISTOR 


VARIABLE 


. 00 


111 


125-2032 


RESISTOR 


VARIABLE 


. 00 


111 


125-5022 


RESISTOR 


VARIABLE 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


111 


125-5032 


RESISTOR VARIABLE 


. 00 




126-1020 


RESISTOR VARIABLE 


4. 00 




126-1021 


RESISTOR VARIABLE 


3. 50 




126-2020 


RESISTER VARIABLE 


3. 50 




126-5031 


RESISTOR VARIABLE 


3. 50 




127-1000 


THERMISTOR 


5. 00 




127-1030 


THERMISTOR 


14. 00 




127-1031 


THERMISTOR 


2. 50 




127-1042 


THERMISTOR 


13. 00 


X 


129-0001 


PHOTO-CELL 


23. 00 


X 


129-7052 


PHOTO-CELL 


13. 00 




130-0505 


CAPACITOR 


. 50 




130-1005 


CAPACITOR 


. 50 




130-1015 


CAPACITOR 


. 50 




130-1315 


CAPACITOR 


. 50 




130-1505 


CAPACITOR 


. 50 




130-1515 


CAPACITOR 


. 50 




130-2015 


CAPACITOR 


. 50 




130-2205 


CAPACITOR 


. 50 




130-2215 


CAPACITOR 


. 50 




130-2715 


CAPACITOR 


. 75 


111 


130-3015 


CAPACITOR 


. 00 




130-3305 


CAPACITOR 


. 50 




130-3315 


CAPACITOR 


. 75 




130-3905 


CAPACITOR 


. 50 


X 


130-3915 


CAPACITOR 


1. 50 




130-4305 


CAPACITOR 


. 50 




130-4705 


CAPACITOR 


. 50 




130-4715 


CAPACITOR 


1. 00 




130-5605 


CAPACITOR 


. 50 




130-5615 


CAPACITOR 


1. 00 




130-6S05 


CAPACITOR 


. 50 




130-7505 


CAP AC I TOR 


. 50 




130-7515 


CAPACITOR 


1. 50 




131-1020 


CAPACITOR 


. 50 




131-1 030 


CAPACITOR 


. 75 




131-1040 


CAPACITOR 


1. 00 


111 


131-1045 


CAPACITOR 


. 00 




131-1046 


CAPACITOR 


1. 50 




131-1520 


CAPACITOR 


. 50 




131-1530 


CAPACITOR 


. 50 




131-1540 


CAPACITOR 


1. 00 


111 


131-2050 


CAPACITOR 


. 00 




131-2051 


CAPACITOR 


3. 50 




131-2060 


CAPACITOR 


30. 00 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




131-2220 


CAPACITOR 


. 50 




131-2230 


CAPACITOR 


. 50 




131-2240 


CAPACITOR 


1. 50 




131-2241 


CAPACITOR 


2. 50 


zzz 


131-2550 


CAPACITOR 


. 00 


X 


131-2551 


CAPACITOR 


32. 00 




131-3320 


CAPACITOR 


. 50 




131-3330 


CAPACITOR 


. 50 




131-3340 


CAPACITOR 


2. 00 




131-4720 


CAPACITOR 


. 50 




131-4730 


CAPACITOR 


1. 00 


X 


131-4731 


CAPACITOR 


1. 00 


X 


131-4740 


CAPACITOR 


2. 00 




131-4741 


CAPACITOR 


1. 00 


zzz 


131-4744 


CAPACITOR 


. 00 


zzz 


131-5641 


CAPACITOR 


00 




131-6820 


CAP AC I TOR 


. 50 




131 —6830 


CAPACITOR 


. 75 




132-1041 


CAPACITOR 


1. 50 




132-1062 


CAPACITOR 


1. 50 




132-1262 


CAPACITOR 


. 75 




132-2262 


CAPACITOR 


1. 50 




132-2752 


CAPACITOR 


1. 50 




133-1070 


CAPACITOR 


4. 00 




1 33- i 480 


CAPACITOR 


12. 00 




133-2270 


CAP AC I TOR 


4. 00 




133-7060 


CAP AC I TOR 


1. 50 




134-0001 


CAPACITOR 


8. 50 




134-0002 


CAPACITOR 


17. 00 




134-0003 


CAPACITOR 


51. 00 




134-0004 


CAPACITOR 


7. 00 




134-0005 


CAP AC I TOR 


17. 00 




134-0006 


CAPACITOR 


17. 00 




134-0008 


CAPACITOR 


25. 00 




134-0840 


CAPACITOR 


14. 00 




134-1109 


CAPACITOR 


45. 00 




134-1131 


CAPACITOR 


22. 00 


X 


134-1203 


CAPACITOR 


44. 00 




134-1230 


CAPACITOR 


5. 50 




134-1391 


CAPACITOR 


5. 50 




1 34- 1 430 


CAPACITOR 


17. 00 




134-1492 


CAPACITOR 


11 . 00 




134-1892 


CAP AC I-TOR 


15. 00 




134-2022 


CAPACITOR 


26. 00 




134-2092 


CAPACITOR 


12. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




134-2492 


CAPACITOR 


16. 00 






134-2493 


CAPACITOR 


22. 00 






134-2591 


CAPACITOR 


14. 00 






134-2600 


CAPACITOR 


4. 50 






134-2680 


CAPACITOR 


4. 00 




212 


134-2859 


CAPACITOR 


. 00 






134-3000 


CAPACITOR 


4. 00 






134-3360 


CAPACITOR 


1. 50 






134-3393 


CAPACITOR 


24. 00 




222 


134-4060 


CAPACITOR 


. 00 


REPL BY 134-3360 


222 


134-4720 


CAPACITOR 


00 






134-4792 


CAPACITOR 


17. 00 






134-6102 


CAPACITOR 


56. 00 






134-6293 


CAPACITOR 


23. 00 






134-8000 


CAPACITOR 


9. 50 






134-8200 


CAPACITOR 


17. 00 




X 


134-8390 


CAPACITOR 


3. 00 






135-0001 


CAPACITOR 


2. 50 






135-1001 


CAPACITOR 


. 75 






135-1002 


CAPACITOR 


. 25 






135-1003 


CAPACITOR 


1. 00 






135-1010 


CAPACITOR 


1. 50 






135-1020 


CAPACITOR 


1. 50 






135-1031 


CAPACITOR 


. 50 






135-1032 


CAPACITOR 


. 50 






135-1033 


CAPACITOR 


. 75 






135-1034 


CAP AC I TOR 


3. 50 






135-1040 


CAPACITOR 


. 75 






135-1044 


CAPACITOR 


. 75 






135-1045 


CAPACITOR 


. 50 






135-1046 


CAPACITOR 


1. 50 






135-1050 


CAPACITOR 


3. 50 






135-1510 


CAPACITOR 


1. 00 






135-1520 


CAPACITOR 


1. 00 






135-1531 


CAPACITOR 


. 75 






1 35- 1 54 1 


CAPACITOR 


. 75 




111 


13^-1552 


CAPACITOR 


. 00 






135-1820 


CAPACITOR 


1. 50 






135-2062 


CAPACITOR 


. 50 






135-2200 


CAPACITOR 


1. 00 






135-2210 


CAPACITOR 


. 75 






135-2211 


CAPACITOR 


1. 50 






135-2220 


CAPACITOR 


1. 50 






135-2222 


CAPACITOR 


1. 00 






135-2230 


CAPACITOR 


. 75 
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SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1 , 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




135-2240 


CAPACITOR 


3. 00 




135-2241 


CAPACITOR 


. 50 




135-2242 


CAPACITOR 


1. 00 




135-2243 


CAPACITOR 


2. 00 




135-2272 


CAPACITOR 


. 50 




135-2700 


CAPACITOR 


1. 00 




135-3300 


CAPACITOR 


. 75 




135-3310 


CAPACITOR 


. 75 




135-3311 


CAPACITOR 


. 75 




135-3320 


CAPACITOR 


1. 50 




135-3321 


CAPACITOR 


1. 50 




135-3330 


CAPACITOR 


. 75 




135-3900 


CAPACITOR 


1. 00 




135-3911 


CAP AC I TOR 


. 75 




135-4701 


CAPACITOR 


1. 00 




135-471 1 


CAPACITOR 


1. 00 




1 35™ 4 / cL 1 


CAPACITOR 


1 . 50 




135-4730 


CAPACITOR 


. 75 




135-4731 


CAPACITOR 


. 50 




135-4732 


CAPACITOR 


1. 50 


X 


135-4740 


CAPACITOR 


2. 50 




135-4741 


CAPACITOR 


1. 50 




135-4742 


CAPACITOR 


1. 50 




135-5061 


CAPACITOR 


. 50 




135-5062 


CAPACITOR 


. 25 




135-5070 


CAPACITOR 


, 50 




135-5610 


CAPACITOR 


. 75 




135-6800 


CAPACITOR 


1 . 00 




135-6820 


CAPACITOR 


i. 50 




135-7510 


CAPACITOR 


. 75 




135-751 1 


CAPACITOR 


1. 00 




136-2230 


CAPACITOR 


5. 00 




136-3331 


CAPACITOR 


2. 50 




136-4740 


CAPACITOR 


5. 00 


ZZZ 


137-1020 


CAPACITOR 


. 00 


ZZZ 


137-1030 


CAPACITOR 


. 00 


111 


137-1530 


CAPACITOR 


. 00 


111 


137-2040 


CAPACITOR 


. 00 


111 


137-2220 


CAPACITOR 


. 00 




137-2230 


CAPACITOR 


. 75 


111 


137-4720 


CAPACITOR 


. 00 




139-1020 


CAPACITOR 


1. 50 




139-1045 


CAPACITOR 


1. 00 




139-1051 


CAPACITOR 


1. 00 




139-1055 


CAPACITOR 


1. 00 



REMARKS 



PAGE 146 





SUBSCMRyOF TRUMPH-AOLER 
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SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




139-1060 


CAPACITOR 


2. 50 




139-1260 


CAPACITOR 


2. 50 




139-2244 


CAPACITOR 


1. 00 




139-2261 


CAPACITOR 


2. 00 




139-2262 


CAP AC I TOR 


1. 50 




139-2710 


CAPACITOR 


1. 50 




139-3302 


CAPACITOR 


2. 00 


zzz 


139-3343 


CAPACITOR 


. 00 




139-3352 


CAPACITOR 


1. 00 




139-4751 


CAPACITOR 


2. 50 




139-4755 


CAPACITOR 


1. 00 




139-4762 


CAPACITOR 


2. 00 




139-6845 


CAPACITOR 


2. 00 




1 39-8202 


CAPACITOR 


7. 00 


X 


140-0001 


CAPACITOR 


. 00 




140-0002 


RUBBER SAFETY BOOT 


. 75 




140-0201 


CAPACITOR 


14. 00 




140-0251 


CAPACITOR 


9. 00 




140-0501 


CAPACITOR 


12. 00 




140-0606 


CAPACITOR 


19. 00 


zzz 


140-0806 


CAPACITOR 


. 00 




140-1003 


CAPACITOR 


13. 00 


zzz 


140-1060 


CAPACITOR 


. 00 




140-1203 


CAPACITOR 


13. 00 




140-1550 


CAPACITOR 


14. 00 


zzz 


140-3050 


CAPACITOR 


. 00 


zzz 


140-5050 


CAPACITOR 


. 00 


zzz 


140-6050 


CAPACITOR 


. 00 


zzz 


141-6810 


CAPACITOR 


. 00 




142-1070 


CAPACITOR 


1. 50 




142-1071 


CAP AC I T OR 


1. 50 




142-1090 


CAP AC I TOR 


12. 00 




142-1370 


CAPACITOR 


11. 00 




142-2070 


CAPACITOR 


2. 50 


X 


142-2071 


CAPACITOR 


2. 00 


zzz 


142-2560 


CAP AC I TOR 


. 00 




142-5060 


CAPACITOR 


1. 50 




200-0001 


TRANSISTOR 


7. 50 




200-0002 


TRANSISTOR 


38. 00 




200-0003 


TRANSISTOR 


7. 50 




200-0004 


TRANSISTOR 


6. 00 




200-0006 


TRANSISTOR 


1. 00 




200-0041 


TRANSISTOR 


3. 00 




200-0042 


TRANSISTOR 


3. 50 




200-0100 


TRANSISTOR 


4. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 140-1203 



REPL 3Y 140-0501 



PAGE 147 




PERTEC 



SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 
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CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIU 1 

PRICE 




REMARKS 




200-0105 


TRANSISTOR 


4. 00 










200-0115 


TRANSISTOR 


2. 50 










200-1100 


TRANSISTOR 


1. 50 










200-1120 


TRANSISTOR 


3. 00 










200-1420 


TRANSISTOR 


4. 50 










200-1460 


TRANSISTOR 


8. 00 










200-1470 


TRANSISTOR 


9. 50 










200-2219 


TRANSISTOR 


1. 50 








111 


200-2371 


TRANSISTOR 


. 00 








111 


200-3000 


TRANSISTOR 


. 00 










200-3053 


TRANSISTOR 


1. 50 










200-3055 


TRANSISTOR 


4. 50 










200-3100 


TRANSISTOR 


1. 50 










200-3200 


TRANSISTOR 


2. 50 








r 


200-3251 


TRANSISTOR 


1. 50 








111 


200-3561 


TRANSISTOR 


. 00 








111 


200-3567 


TRANSISTOR 


. 00 








111 


200-3568 


TRANSISTOR 


. 00 








111 


200-3569 


TRANSISTOR 


. 00 








111 


200-3571 


TRANSISTOR 


. 00 


REPL 


BY 


200-6051 


111 


200-3638 


TRANSISTOR 


. 00 








111 


200-3640 


TRANSISTOR 


. 00 








111 


200-3646 


TRANSISTOR 


. 00 










200-3771 


TRANSISTOR 


5. 00 










200-3772 


TRANSISTOR 


5. 50 










200-3946 


TRANSISTOR 


1. 00 










200-4037 


TRANSISTOR 


2. 50 








111 


200-4093 


TRANSISTOR 


. 00 










200-4123 


TRANSISTOR 


. 50 










200-4124 


TRANSISTOR 


. 50 










200-4125 


TRANSISTOR 


. 50 










200-4348 


TRANSISTOR 


10. 00 








X 


200-4393 


TRANSISTOR 


. 00 


REPL 


BY 


204™ 4393 




200-4400 


TRANSISTOR 


. 75 










200-4402 


TRANSISTOR 


. 50 








111 


200-4440 


TRANSISTOR 


. 00 


REPL 


BY 


200-4400 


111 


200-4918 


TRANSISTOR 


.00 










200-5038 


TRANSISTOR 


15. 00 










200-5321 


TRANSISTOR 


2. 50 










200-5323 


TRANSISTOR 


3. 00 








111 


200-5492 


TRANSISTOR 


. 00 










200-5770 


TRANSISTOR 


. 50 










200-5771 


TRANSISTOR 


1. 00 










200-6051 


TRANSISTOR 


6. 00 










200-6058 


TRANSISTOR 


5. 00 
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LIST 






CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




200-6282 


TRANSISTOR 


8. 00 








200—6285 


TRANSISTOR 


8. 00 








200-6306 


TRANSISTOR 


8. 50 








200—6326 


TRANSISTOR 


8. 00 






X 


200-6328 


TRANSISTOR 


1 6. 00 








200-6329 


TRANSISTOR 


9. 50 








200—6486 


TRANSISTOR 


3. 50 








200-6489 


TRANSISTOR 


4. 00 








201-0126 


SCR 


3. 50 








201— 3228 


SCR 


4. 00 








201-3669 


SCR 


8. 00 








201-4654 


SCR 


4. 00 








201-5060 


SCR 


2. 00 








201-6400 


SCR 


13. 00 






zzz 


202-0001 


PHOTOTRANSISTOR 


. 00 








202-0006 


PHOTOTRANSISTOR 


4. 00 








202-0007 


PHOTOTRANSISTOR 


5. 50 








202-0008 


PHOTOTRANSISTOR 


3. 00 






zzz 


202-0100 


PHOTOTRANSISTOR 


. 00 








202-0102 


PHOTOTRANSISTOR 


6. 50 








202-0140 


PHOTOTRANSISTOR 


1. 50 








202-1420 


PHOTOTRANSISTOR 


8. 00 








202-5443 


PHOTOTRANSISTOR 


7. 00 








203-1301 


TRANSISTOR 


1. 50 








204-0074 


TRANSISTOR 


2. 00 






X 


204-3686 


TRANSISTOR 


. 00 


REPL BY 


204-3993 




204-3993 


TRANSISTOR 


2. 00 








204-4393 


TRANSISTOR 


2. 00 






zzz 


205-0106 


THYRISTOR 


. 00 


REPL BY 


205-4010 




205-4010 


THYR I ST OR 


5. 00 








300-0051 


D I ODE 


28. 00 








300-0 115 


DIODE 


. 15 






zzz 


300-1702 


DIODE 


. 00 








300-3889 


DIODE 


5. 00 


1 M3 889 




zzz 


300-3899 


DIODE 


. 00 








300-4002 


DIODE 


. 15 


IN4002 




zzz 


300-4003 


DIODE 


. 00 


REPL BY 


300-4002 




300-4004 


DIODE 


2. 50 








300-4446 


DIODE 


. 15 


IN4446 






300-4721 


DIODE 


. 75 


1M54Q2 






300-4935 


DIODE 


. 75 


IN4935 






300-4936 


DIODE 


2. 50 


IN4936 






300-5453 


DIODE 


12. 00 


1N5453B 






300-8810 


DIODE 


5. 50 


1N3890 




X 


300-9140 


DIODE 


. 00 


REPL BY 


300-4446 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




DATE: JULY 1, 1982 


SUBSOAfiV OF TWUMPH-AOtER 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 




301-0001 


DIODE 


4. 50 






301-0002 


DIODE 


. 75 


MV5054-2 




301-0005 


DIODE 


4. 50 






301-0055 


LED 


5. 50 




X 


301-0060 


DIODE 


4. 50 






301-5023 


DIODE 


. 50 


MN5023 




301-5455 


DIODE 


8. 50 






320-0001 


RECTIFIER BRIDGE 


13. 00 






320-0003 


RECTIFIER BRIDGE 


9. 50 






320-0004 


RECTIFIER BRIDGE 


9. 50 






320-1010 


RECTIFIER BRIDGE 


7. 00 






320-2510 


RECTIFIER BRIDGE 


14. 00 






320-2851 


RECTIFIER BRIDGE 


14. 00 




111 


320-9522 


RECTIFIER BRIDGE 


. 00 


REPL BY 320-1010 


111 


320-9622 


RECTIFIER BRIDGE 


. 00 


REPL BY 320-1010 


111 


320-9802 


RECTIFIER BRIDGE 


. 00 


REPL BY 320-1010 


X 


320-9902 


RECTIFIER BRIDGE 


.00 


REPL BY 320-2510 




330-0335 


ZENER DIODE 


. 75 


1N4728A 




330-0395 


ZENER DIODE 


. 50 


1N4730A 




330-0475 


ZENER DIODE 


. 50 


1N4732A 




330-0515 


ZENER DIODE 


. 50 


1N4733A 




330-0565 


ZENER DIODE 


. 50 


1N4734A 




330-0685 


ZENER DIODE 


. 50 


1N4736A 




330-0755 


ZENER DIODE 


1. 50 


1N4737A 




330-1001 


ZENER DIODE 


1. 00 


1N4740-17. 




330-1005 


ZENER DIODE 


. 50 


1N4740A 




330-1205 


ZENER DIODE 


. 50 


1N4742A 




330-3005 


ZENER DIODE 


1. 00 






331-0131 


ZENER DIODE 


2. 00 


MZ2361 




331-0275 


ZENER DIODE 


. 50 


IN5223B 


111 


331-0305 


ZENER DIODE 


. 00 






331-0335 


ZENER DIODE 


. 50 






331-0395 


ZENER DIODE 


. 25 


1N5228B 




331-0512 


ZENER DIODE 


. 75 


lN5231-2% 




331-0515 


ZENER DIODE 


. 25 


1N5231B 




331-0600 


ZENER DIODE 


. 50 






331-0605 


ZENER DIODE 


. 25 


1N5233B 




331-0825 


ZENER DIODE 


. 25 


1N5237B 


111 


331-1405 


ZENER DIODE 


. 00 






331-1605 


ZENER DIODE 


. 50 


1N5246B 




331-1905 


ZENER DIODE 


. 25 


1N5249B 




335-5380 


ZENER DIODE 


2. 00 


1N5380 




400-0004 


IC 


1. 50 






400-0005 


IC 


3. 00 






400-0006 


IC 


11. 00 





PAGE 150 





auMOMKOF TMJMPH-AOLEK 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




400-0039 


IC 


2. 50 




400-0082 


IC 


5. 00 




400-0207 


IC 


6. 00 




400-0301 


IC 


1. 00 


X 


400-0304 


IC 


4. 50 




400-0305 


IC 


4. 00 




400-0307 


IC 


1. 50 




400-0311 


IC 


2. 00 




400-0318 


IC 


4. 50 




400-0319 


IC 


4. 50 




400-0320 


IC 


15. 00 




400-0323 


IC 


17. 00 




400-0325 


IC 


8. 00 




400-0326— 


IC 


7. 50 




400-0336 


IC 


4. 50 




400-0339 


IC 


1. 50 


111 


400-0340 


IC 


. 00 


111 


400-0342 


IC 


. 00 




400-0357 


IC 


5. 00 




400-0360 


IC 


6. 00 




400-0527 


IC 


5. 50 


X 


400-0532 


IC 


4. 00 




400-0555 


IC 


1. 50 




400-0592 


IC 


3. 50 




400-0715 


IC 


6. 00 




400-0800 


IC 


8. 50 


Z22 


400-1435 


IC 


. 00 




400-1437 


IC 


2. 00 


111 


400-1439 


IC 


. 00 


111 


400-1712 


IC 


. 00 


111 


400-1741 


IC 


. 00 




400-2030 


I c 


7 50 




400-2741 


IC 


1. 00 


111 


400-3001 


IC 


. 00 




400-3467 


IC 


14. 00 




400-3524 


IC 


23. 00 




400-5558 


IC 


1. 50 


111 


400-727 1 


IC 


.00 




400-7805 


IC 


3. 50 




400-7806 


IC 


5. 00 




400-7815 


IC 


2. 50 




400-7040 


IC 


9. 50 




400-7905. 


IC 


3. 00 




400-7906 


IC 


3. 00 




400-7915 


IC 


5. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



NOT AVAILABLE 



REPL BY 400™ 1741 
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nui mam 






JUP i 


f Jvrl PERTEC 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




SUBSOARY OF TRMJMPH-AOLER 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




401-1437 


IC 


9. 00 




402-1003 


OSCILLATOR 


30. 00 




402-1115 


OSCILLATOR 


30. 00 




402-1383 


OSCILLATOR 


31. 00 




402-1563 


OSCILLATOR 


26. 00 




402-1803 


OSCILLATOR 


26. 00 




402-2003 


OSCILLATOR 


26. 00 




402-2183 


OSCILLATOR 


26. 00 




402-2262 


OSCILLATOR 


37. 00 




403-0001 


LED PHOTOTRANSISTOR 


2. 00 




403-0002 


ANALOG SWITCH 


7. 50 




403-0005 


ARRAY DIODE 


3. 50 




403-0006 


ARRAY DIODE 


6. 00 




403-0008 


CURRENT SENSOR 


210. 00 




403-0009 


ANALOG SWITCH 


10. 00 




403-0010 


TRANSISTOR ARRAY 


3. 00 




403-0012 


RESISTOR 


i. 50 




403-0013 


RESISTOR 


i. 50 




403-0014 


RESISTOR 


1. 50 


X 


403-1000 


RESISTOR 


1. 50 


X 


403-1020 


RESISTOR 


1. 50 




403-1805 


RESISTOR 


. 15 




403-3305 


RESISTOR 


. 15 




403-4705 


RESISTOR 


. 15 




403-5625 


RESISTOR 


. 50 




410-0001 


RELAY SOLID STATE 


48. 00 


X 


410-0002 


RELAY SOLID STATE 


. 00 


X 


410-0004 


RELAY SOLID STATE 


. 00 




410-0005 


RELAY SOLID STATE 


61. 00 


X 


500-0001 


MOTOR 


. 00 




500-0002 


GEAR MOTOR 


45. 00 


X 


500-0005 


MOTOR 


. 00 


X 


500-0007 


MOTOR 


. 00 




500-0008 


GEAR MOTOR 


64. 00 


X 


500-0009 


MOTOR 


. 00 


X 


500-0010 


MOTOR 


. 00 




500-001 1 


MOTOR 


230. 00 




500-0012 


MOTOR 


440. 00 




500-0013 


MOTOR 


23. 00 




500-0400 


MOTOR 


55. 00 


X 


500-0403 


MOTOR 


. 00 


X 


500-0404 


MOTOR 


. 00 


X 


500-0413 


MOTOR 


. 00 


X 


500-0508 


MOTOR 


. 00 


X 


500-0525 


MOTOR 


. 00 
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DATEl JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 410-0005 
REPL BY 410-0005 

REPL BY 102396-11 



REPL EY 103896-01 
REPL BY 103895-01 

REPL BY 103895-01 

REPL BY 500-0013 



REPL BY 101073-01 
REPL BY 102413-12 
REPL BY 101073-02 
SEE APPENDIX 'B ' 
REPL BY 100805-01 




SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




SUBSOAflV OF TWUMPH-AOER 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


500-0526 


MOTOR 


. 00 


REPL BY 102410-01 


ZZZ 


500-0545 


MOTOR 


. 00 




X 


500-0575 


MOTOR 


. 00 


REPL BY 100804-01 


X 


500-0676 


MOTOR 


. 00 


REPL BY 101004-01 


X 


500-0677 


MOTOR 


. 00 


REPL BY 101004-01 


212 


500-0904 


MOTOR 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


222 


500-0914 


MOTOR 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


X 


500-1000 


MOTOR 


. 00 


REPL BY 107016-01 


X 


500-1001 


MOTOR 


. 00 


REPL BY 107067-01 


ZZZ 


500-1200 


MOTOR 


. 00 




111 


500-1600 


MOTOR 


. 00 




X 


500-4518 


MOTOR 


105. 00 




X 


500-7533 


MOTOR 


1, 790. 00 


T6 75IPS 


X 


501-0001 


RATE GENERATOR 


. 00 


REPL BY 103897-01 


ZZZ 


501-7125 


TACHOMETERS 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 




502-0002 


RELAY 


17. 00 






502-0200 


RELAY 


7. 00 






502-0400 


RELAY 


9. 50 




ZZZ 


502-1051 


RELAY SOCKET 


. 00 




ZZZ 


502-1052 


SOCKET ASSY 


00 






502-1205 


RELAY 


13. 00 




X 


502-1210 


RELAY 


. 00 


REPL BY 502-1215 




502-1211 


RELAY 


2. 00 






502-1215 


RELAY 


17. 00 






502-1242 


RELAY 


13. 00 






502-1243 


RELAY 


16. 00 






502- 1 244 


RELAY 


16. 00 




ZZZ 


502-1261 


RELAY 


. 00 




ZZZ 


502-3112 


RELAY 


. 00 






502-6112 


SOCKET 2< RING CLIP 


2. 00 






502-61 13 


SOCKET RETAINER 


3. 50 






502-61 14 


RET A XNER 


. 25 


USE W/ 502-61 13 




502-61 1 5 


SOCKET 


5. 00 


USE W/ 502- 1244 




503-0002 


CONNECTOR 


.50 






503-0003 


CONNECTOR 


. 25 






503-0004 


POLARIZING KEY 


. 15 






503-0005 


CONNECTOR 


. 75 






503-0007 


IC SOCKET 16 PIN 


.00 


REPL BY 503-7613 




503-0008 


IC SOCKET 14 PIN 


. 00 


REPL BY 503-8358 


ZZZ 


503-0010 


CONNECTOR 


. 00 




ZZZ 


503-0012 


PIN CRIMP 


. 00 






503-0013 


PIN CRIMP 


. 25 






503-0018 


CONNECTOR 


. 15 






503-0019 


CONNECTOR 


. 75 






503-0020 


CONNECTOR 


. 50 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



PERTEC 



SUBSOARY OF TRUJMPH-AOLER 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


X 

ZZZ 


503-0022 

503-0023 

503-0024 

503-0029 

503-0031 


CONNECTOR 

TERMINAL 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

TERMINAL 


111 


503-0034 

503-0035 

503-0036 

503-0037 

503-0040 


CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

KEY 

TERMINAL 




503-0043 

503-0044 

503-0045 

503-0046 

503-0047 


IC SOCKET 
SOCKET 
RECEPTACLE 
PLUG 

CONNECTOR 


X 


503-0048 

503-0049 

503-0050 

503-0051 

503-0052 


CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

SOCKET 

SOCKET 


zzz 

X 


503-0053 

503-0055 

503-0056 

503-0057 

503-0058 


SOCKET 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

KEY 

CONNECTOR 


X X 


503-0065 

503-0067 

503-0068 

503-0069 

503-0070 


POLARIZING KEY 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

TERMINAL 

TERMINAL 




503-0071 

503-0072 

503-0073 

503-0074 

503-0075 


KEY 

KEY 

CONNECTOR BODY 

CONTACT 

CONNECTOR 




503-0076 

503-0077 

503-0079 

503-0080 

503-0081 


CONNECTOR 

CONTACT 

CONNECTOR 

PINS 

CONNECTOR 




503-0082 

503-0083 

503-0084 

503-0085 

503-0086 


CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONNECTOR 

CONNECTOR 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 

PRICE REMARKS 

4. 00 
2, 00 

. 75 
. 00 
. 15 

9. 50 
. 00 

5. 50 
. 50 
. 15 

1. 50 

1. 50 
5. 50 

20. 00 

8. 50 

. 75 
. 75 
3. 00 
5. 00 
3. 00 

5. 50 
. 75 
. 00 
. 50 
, 50 

. 15 
3. 50 
. 75 
. 15 
. 50 

. 25 
. 15 

2. 50 
. 50 

1. 50 

. 75 
. 50 

9. 50 
. 50 

17. 00 

. 50 
. 50 
. 50 
. 50 
8. 00 
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SUBSKWRVQF TRIJMPH-A01.ER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



222 



212 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


503-0087 


CONNECTOR 


. 50 


503-0088 


PIN 


. 15 


503-0089 


PIN 


. 15 


503-0090 


CONNECTOR 


1. 50 


503-0091 


CONNECTOR 


. 75 


503-0092 


CONNECTOR 


3. 00 


503-0093 


CONNECTOR 


2. 00 


503-0094 


CONNECTOR 


. 15 


503-0095 


CONNECTOR 


. 25 


503-0096 


TERMINAL MALE 


. 00 


503-0097 


CONNECTOR 


1. 50 


503-0098 


CONTACT 


. 25 


503-0099 


CONNECTOR 


1. 50 


503-0100 


CONNECTOR 


19. 00 


503-0101 


CONNECTOR 


10. 00 


503-0103 


TERM I NAL 


. 15 


503-0104 


CONNECTOR 


. 75 


503-0105 


CONNECTOR 


. 00 


503-0106 


CONNECTOR 


9. 50 


503-0107 


CONNECTOR 


. 50 


503-0110 


CONNECTOR 


6. 50 


503-011 1 


CONNECTOR 


. 75 


503-0112 


SOCKET 


7. 50 


503-01 13 


CONNECTOR 


1. 50 


503-01 14 


CONNECTOR 


1 6 . 00 


503-0115 


POLARIZING KEY 


. 15 


503-0118 


SOCKET 


. 15 


503-0124 


CONNECTOR 


1. 00 


503-0125 


CONNECTOR 


12. 00 


503-0126 


CONNECTOR 


6. 00 


503-0127 


CONNECTOR 


11. 00 


503-0128 


CONNECTOR 


13. 00 


503-0130 


CONN EC TOR 


6. 00 


503-0131 


TERMINAL 


. 25 


503-0132 


TERMINAL 


. 16 


503-0133 


CONNECTOR 


. 15 


503-0134 


CONNECTOR 


. 15 


503-0135 


CONNECTOR 


13. 00 


503-0136 


SOCKET 


12. 00 


503-0137 


CONNECTOR 


6. 50 


503-0138 


CONNECTOR 


1. 50 


503-0139 


CONNECTOR 


4. 00 


503-0 1 40 


SOCKET 


4. 00 


503-0141 


CONNECTOR 


5. 00 


503-0142 


CONNECTOR 


4. 00 



REMARKS 



USE W/ 503-0 133 
USE W/ 503-0 134 

USE W/ 503-0 131 
USE W/ 503-0 132 
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SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



ZZZ 



X 



zzz 

zzz 



X 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


503-0143 


CONTACT 


. 50 


503-0144 


CONNECTOR 


. 75 


503-0145 


CONNECTOR 


1. 50 


503-0146 


CONNECTOR 


6. 50 


503-0147 


CONNECTOR 


19. 00 


503-0149 


CONNECTOR 


2. 50 


503-0150 


CONNECTOR 


2. 00 


503-0151 


CONNECTOR 


1. 50 


503-0152 


PIN 


. 25 


503-0153 


SOCKET 


. 25 


503-0154 


PIN 


. 15 


503-0155 


CONNECTOR 


. 50 


503-0156 


CONNECTOR 


. 75 


503-0157 


CONNECTOR 


1. 00 


503-0158 


CONNECTOR 


1. 00 


503-0159 


CONNECTOR 


. 00 


503-0160 


CONNECTOR 


1. 00 


503-0162 


CONNECTOR 


5. 50 


503-0163 


CONNECTOR 


15. 00 


503-0164 


CONNECTOR 


19. 00 


503-0165 


CONNECTOR 


16. 00 


503-0176 


SOCKET 


10. 00 


503-0177 


CONNECTOR 


5. 50 


503-0178 


CONNECTOR 


3. 00 


503-0179 


CONNECTOR 


2. 50 


503-0180 


SOCKET 


2. 00 


503-0184 


CONNECTOR 


. 25 


503-0185 


CONNECTOR 


2. 50 


503-0186 


CONNECTOR 


3. 00 


503-0189 


CONNECTOR 


13. 00 


503-0191 


CONNECTOR 


. 50 


503-0193 


RECEPTACLE 


39. 00 


503-0198 


CONNECTOR 


14. 00 


503-0205 


POLARIZING KEY 


. 25 


503-0206 


CONNECTOR 


3. 50 


503-0229 


CONNECTOR 


1 1. 00 


503-0231 


CONNECTOR 


13. 00 


503-0232 


SOCKET 


. 75 


503-0235 


INLET 


. 00 


503-0236 


CONNECTOR 


. 00 


503-0237 


CONNECTOR 


47. 00 


503-0238 


CONNECTOR 


23. 00 


503-0239 


CONNECTOR 


. 15 


503-0240 


CONNECTOR 


23. 00 


503-0251 


CONNECTOR 


24. 00 



REMARKS 



STRAIN RELIEF 



GCR SYSTEM 
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SUBSOUflVOF mUMPHADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




503—0260 


CONNECTOR 


4. 50 




503-0261 


CONNECTOR 


5. 00 




503-0262 


CONNECTOR 


1. 50 




503-0263 


CONTACT 


1. 00 




503-0264 


CONNECTOR 


9. 00 




503-0268 


CONNECTOR 


4. 50 




503-0269 


CONNECTOR 


1. 00 




503-0270 


CONTACT 


. 25 




503-0271 


CONNECTOR 


. 75 




503-0272 


CONNECTOR 


2. 50 




503-0273 


CONNECTOR 


1. 50 




503-0278 


CONNECTOR 


7. 50 




503-0279 


CONNECTOR 


1. 50 




503-0280 


SOCKET 


2. 50 




503-0287 


CONNECTOR 


4. 00 




503-0291 


CONNECTOR 


. 75 




503-0292 


CONNECTOR 


14. 00 




503-0293 


CONNECTOR 


26. 00 




503-0294 


CONNECTOR 


. 50 




503-0297 


CONNECTOR 


. 50 




503-0303 


CONNECTOR 


. 75 




503-0306 


CONNECTOR 


1. 00 




503-0307 


CONNECTOR 


i. 50 




503-0308 


CONNECTOR 


3. 50 




503-0313 


CONNECTOR 


16, 00 




503-0314 


CONNECTOR 


14. 00 




503-0315 


CONNECTOR 


6. 00 




503-0316 


CONNECTOR 


18. 00 




503-0317 


CONNECTOR 


2. 00 




503-0318 


CONNECTOR 


2. 50 




503-0329 


CONNECTOR? HEAD 


94. 00 


111 


503-0442 


CONNECTOR 


. 00 


X 


503-1022 


CONNECTOR 


. 25 




503-1036 


CONNECTOR 


5. 50 


111 


503-1041 


CONN DTL 


. 00 


111 


503- 1 042 


CONN DTL 


. 00 




503-1071 


CONNECTOR 


2. 00 


111 


503-1222 


PIN MALE 


. 00 


111 


503-1234 


CONNECTOR 


. 00 




503-1242 


CONNECTOR 


. 75 


111 


503-152.1 


CONNECTOR PIN 


. 00 




503-1560 


PIN MALE 


. 15 




503-1561 


PIN FEMALE 


. 15 




503-1562 


CONTACT 


i. 50 




503— 1 563 


CONTACT 


. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



Wl'NCHSTR SRE 29SJT 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



PERTEC 



SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




503-1854 


PIN 


. 15 




503-1855 


PIN 


. 15 




503-1856 


PIN 


1. 50 




503-1857 


PIN 


1. 00 


111 


503-2116 


PIN 


. 00 


111 


503-2122 


PIN CONN 


.00 


111 


a03-2c.: 1 1> 


PIN MALE 


. 00 


111 


503-2222 


CONNECTOR PIN 


. 00 




503-2242 


CONNECTOR 


1. 00 


111 


503-2364 


CONNECTOR 


. 00 


111 


503-2484 


CONNECTOR 


. 00 


111 


503-2501 


CONNECTOR PIN 


. 00 




503-2560 


CONTACT 


. 15 




503-2561 


CONTACT 


. 15 




503-2562 


CONTACT 


. 50 




503-2563 


CONTACT 


. 25 




503-2600 


CONNECTOR 


1. 50 


111 


503-3057 


CABLE CLAMP 


. 00 


111 


503-3102 


com SLG 


. 00 


111 


503-3106 


CONN SL.0 


. 00 




503-33 78 


CONNECTOR 


7. 50 




503-3402 


CONNECTOR 


4. 50 


X 


503-3406 


CONNECTOR 


7. 00 




503-3414 


SOCKET 


5. 00 




503-3415 


SOCKET 


9. 00 




503-3417 


SOCKET 


15. 00 




503-3431 


CONNECTOR 


7. 50 




503-3432 


CONNECTOR 


8. 50 




503-3433 


CONNECTOR 


11. 00 


zzz 


503-3605 


CONNECTOR 


. 00 


zzz 


503-3606 


CONNECTOR 


. 00 


zzz 


503-3699 


CONTACT 


. 00 


zzz 


503-4146 


CONNECTOR 


. 00 


X 


503-5921 


CONNECTOR 


19. 00 




503-6251 


RECEPTACLE 


. 50 




503-6253 


RECEPTACLE 


. 15 




503-6256 


RECEPTACLE 


. 25 




503-6259 


RECEPTACLE 


. 25 




503-6260 


CONNECTOR 


. 50 


zzz 


503-7484 


CONNECTOR 


. 00 


111 


503-7486 


CONNECTOR 


. 00 




503-7541 


SOCKET 


1. 50 




503-7544 


SOCKET 


1. 50 




503-7545 


SOCKET 


3. 00 


X 


503-7613 


SOCKET 


3. 00 



REMARKS 



PAGE 158 



SUBSOAfW OF TMUMPH- AOLEH 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



PERTEC 









LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


503-8358 


SOCKET 


3. 00 






503-8359 


CONNECTOR 


2. 00 




X 


503-8361 


CONNECTOR 


3. 50 




X 


503-8362 


PLUG COVER 


. 75 




ZZZ 


503-9001 


CONNECTOR 


. 00 




111 


503-9002 


CONNECTOR 


. 00 




111 


503-9403 


CONNECTOR 


. 00 




111 


503-9404 


CONNECTOR 


. 00 




111 


504-0001 


MOTOR 


. 00 




X 


504-0003 


STEPPING MOTOR 


. 00 


REPL BY 600107-01 




504-0004 


STEPPING MOTOR 


19. 00 




D 


504-0005 


STEPPING MOTOR 


. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


X 


505-0001 


SWITCH BODY 


. 00 


REPL BY 103663-27 


X 


505-0002 


SWITCH CAP 


. 00 


REPL BY 103663-27 


111 


505-1099 


LENS WHITE 


. 00 






505-1801 


SWITCH POWER 


8. 50 


HORIZ MARKING 


X 


505-1802 


SWITCH POWER 


. 00 


REPL BY 505-1801 




505- i 803 


SWITCH LOAD 


7. 50 


HORIZ MARKING 




505-1804 


SWITCH ON LINE 


7. 50 


HORIZ MARKING 




505-T805 


SWITCH REWIND 


7. 50 


HORIZ MARKING 




505-1806 


SWITCH WRT EN 1 


7. 50 


HORIZ MARKING 




505-1807 


SWITCH HI DEN 


7. 50 


HORIZ. MARKING 




505-1808 


SWITCH FWD 6V 


7. 50 


HORIZ MARKING 




505-1809 


SWITCH REVERSE 


7. 50 


HORIZ MARKING 


111 


' 505-1810 


SW EOF MK 12V 


. 00 


HORIZ MARKING 


111 


505-181 1 


SWITCH DELETE 


. 00 


VERT MARKING 




505-181.2 


SWITCH POWER 


5. 00 


VERT MARKING 




505-181.4 


SWITCH LOAD 


5. 50 


VERT MARKING 




505-1815 


SWITCH ON LINE 


6. 00 


VERT MARKING 




505-1816 


SWITCH REWIND 


6. 00 


VERT MARKING 




505-1817 


SWITCH WRT EM 


6. 00 


VERT MARKING 




505-1818 


SWITCH HI DEN 


4. 50 


VERT MARKING 




505-1819 


SWITCH FORWARD 


6. 00 


VERT MARKING 




505-1820 


SWITCH REVERSE 


5. 00 


VERT MARKING 




505-1825 


SWITCH BLANK 12V 


7. 50 






505- i 826 


SWITCH BLANK 6V 


8. 50 






505-1827 


SWITCH 1600 CPI 


6 . 00 


HORIZ MARKING 




505-1828 


SWITCH FORWARD 


5. 50 


HORIZ MARKING 




505-1829 


SWITCH REVERSE 


5. 50 


HORIZ MARKING 




505-1830 


SWITCH 9 TRACK 


10. 00 


HORIZ MARKING 




505-1831 


SWITCH 1600 CPI 


6. 00 


VERT MARKING 




505-1832 


SWITCH FORWARD 


6. 00 


VERT MARKING 




505-1833 


SWITCH REVERSE 


6. 00 


VERT MARKING 


111 


505-1834 


SWITCH 9 TRACK 


. 00 


VERT MARKING 




505-1835 


SWITCH MARCHE (POWER) 


8. 50 


HORIZ MARKING 
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XX X X X X X X X X X X XXX 



PERTEC 



SUBSOARVOF TRHJMPH-ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


505-1836 


SWITCH CHARG (LOAD) 


7. 50 


505-1837 


SWITCH AUTO (ON LINE) 


6. 00 


505-1838 


SWITCH REBOB (REWIND) 


6. 00 


505-1839 


SWITCH ANNEAU (WRITE EN) 


8. 50 


505-1840 


SWITCH 1600 BP I 


7. 50 


505-1841 


SWITCH 800 BP I 


5. 00 


505-1942 


SWITCH AVANT (FORWARD) 


6. 00 


505-1843 


SWITCH ARRIERE (REVERSE) 


6. 00 


505-1845 


SWITCH AVANT 


17. 00 


505-1846 


SWITCH ARRIERE 


17. 00 


505-1847 


SWITCH POWER 6V DC 


22. 00 


505-1850 


SWITCH 800 CPI 


7. 00 


505-1901 


SWITCH BODY P/P i25VAC 


7. 50 


505-1903 


SWITCH BODY MOM 12VDC 


8. 00 


505-1904 


SWITCH BODY P/P 6VDC 


6. 50 


505-1910 


LENS CAP BLANK WHITE 


. 15 


505-1911 


LENS CAP BLANK AMBER 


. 15 


505-2800 


SWITCH 


. 00 


505-2803 


SWITCH 


. 00 


505-2804 


SWITCH 


. 00 


505-2805 


SWITCH 


. 00 


505-2807 


SWITCH 


. 00 


505-2808 


SWITCH CAP 


. 00 


505-2809 


SWITCH CAP 


. 00 


505-2810 


SWITCH CAP 


. 00 


505-2811 


SWITCH CAP 


. 00 


505-2812 


SWITCH CAP 


. 00 


505-2813 


SWITCH CAP 


. 00 


505-2814 


SWITCH CAP 


. 00 


505-2815 


SWITCH CAP 


. 00 


505-2816 


SWITCH CAP 


. 00 


505-2835 


SWITCH 


. 00 


505-2840 


SWITCH BODY ILLUM. 


15. 00 


505-3019 


SWITCH CAP 


. 75 


505-3022 


CAP DUAL BLANK 


2. 50 


506-0001 


SWITCH ROCKER 


. 00 


506-0004 


SWITCH 


5. 00 


506-0005 


SWITCH 


. 00 


506-0006 


SWITCH 


5. 00 


506-0007 


SWITCH 


13. 00 


506-0008 


SWITCH 


2.2. 00 


506-0009 


SWITCH 


21. 00 


506-0011 


SWITCH 


11. 00 


506-0012 


THERMOSTAT 


24. 00 


506-0013 


THERMOSTAT 


89. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

H0R1Z MARKING 
HORIZ MARKING' 
HORIZ MARKING 
HORIZ MARKING 
HORIZ MARKING 

HORIZ MARKING 
HORIZ MARKING 
HORIZ MARKING 
HORIZ MARKING 
HORIZ MARKING 

HORIZ MARKING 



REPL BY 102357-21 
REPL BY 102357-16 
REPL BY 102357-17 

REPL BY 102357-18 
REPL BY 102357-20 
REPL BY 102357-16 
REPL BY 102357-17 
REPL BY 102357-18 

REPL BY 102357-23 
REPL BY 102357-20 
REPL BY 102357-24 
REPL BY 102357-19 
REPL BY 102357-22 

REPL BY 102357-26 
REPL BY 102357-23 



REPL BY 506-0017 
REPL BY 506-0023 




SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




SUBSttARV OF TRUMPH- ADLER 



DATE: JULY 1, 1982 













LIST 








CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




PRICE 




REMARKS 




506-0015 


SWITCH 






4. 00 










506-0017 


SWITCH 


ROCKER 




8. 00 










506-0019 


SWITCH 






17. 00 










506-0021 


SWITCH 


ROCKER 




7. 50 










506-0022 


SWITCH 






12. 00 


DSS 








506-0023 


PRESSURE SWITCH 




13. 00 










506-0311 


SWITCH 






5. 50 








X 


506-0806 


SWITCH 


ROCKER 




19. 00 










506-0807 


SWITCH 


BEZEL 




10. 00 










506-0808 


SWITCH 


ROCKER 




14. 00 








ZZZ 


506-0809 


SWITCH 


THERMAL 




. 00 








X 


506-0810 


SWITCH 


THERMAL 




49. 00 








X 


506-1806 


SWITCH 


POWER W/BEZEL 


CLIP 


12. 00 


T5 






X 


506-1807 


SWITCH 


POWER W/EEZEL 


CLIP 


. 00 


REPL 


BY 


506-1817 


X 


506-1808 


SWITCH 


POWER 




. 00 


REPL 


BY 


506-1820 


III 


506-1809 


SWITCH 


POWER 




. 00 








X 


506-1810 


SWITCH 


POWER 




. 00 


REPL 


BY 


506-1821 




506-1816 


SWITCH 


POWER 




11. 00 


D3 & 


D3 


EXT 




506-1817 


SWITCH 


POWER 




13. 00 










506-1820 


SWITCH 


POWER 




13. 00 










506-1821 


SWITCH 


POWER 




17. 00 








211 


506-2772 


SWITCH 


ROTARY 




. 00 










506-6300 


SWITCH 


THUMBWHEEL 




17. 00 










506-6301 


SWITCH 


THUMBWHEEL 




24. 00 










506-6302 


SWITCH 






1 1. 00 










506-6303 


SWITCH 






15. 00 










506-6360 


SWITCH 






5. 50 








X 


506-6361 


SWITCH 






. 00 


REPL 


BY 


506-6360 




506-6393 


SWITCH 






30. 00 








zzz 


506-8101 


SWITCH 


MODULE 




. 00 








zzz 


506-8110 


SWITCH 


MODULE 




. 00 








zzz 


506-9105 


SWITCH 






. 00 








zzz 


506-9201 


SWITCH 






. 00 








zzz 


506-9202 


SWITCH 






. 00 










506-9203 


SWITCH 






12. 00 










506-9204 


SWITCH 






3. 50 










506-9205 


SWITCH 






4. 00 










506-9206 


SWITCH 






8. 50 








zzz 


506-9301 


SWITCH 






. 00 








zzz 


507-0001 


SWITCH 


TOGGLE 




. 00 








zzz 


507-0002 


SWITCH 


TOGGLE 




. 00 










507-0003 


SWITCH, 


TOGGLE 




9. 00 










507-0004 


SWITCH, 


TOGGLE 




13. 00 








zzz 


507-0006 


SWITCH 


TOGGLE 




. 00 








zzz 


507-0007 


SWITCH 


TOGGLE 




. 00 
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: •••■■ 


Ip Jill ■ ■ . 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




DATE 


: JULY 1, 1982 


SUBSOAflV OF 




triumph-adler 








LIST 








CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




REMARKS 


111 


507-0099 


CAP TOGGLE 


GO 








111 


507-0205 


SWITCH TOGGLE 


. 00 








111 


508-0001 


SWITCH ASSY 


. 00 


REPL 


BY 


508-0002 


111 


508-0002 


SWITCH ASSY 


. 00 








111 


508-0003 


SWITCH ASSY 


. 00 








111 


508-0004 


SWITCH ASSY 


. 00 








111 


509-0001 


SWITCH MODULE 


. 00 








111 


509-0002 


SWITCH MODULE 


. 00 








111 


509-0003 


SWITCH MODULE 


. 00 








X 


509-0004 


INDICATOR BODY 


. 00 


REPL 


BY 


102357- XX 


X 


509-0005 


INDICATOR BODY 


. 00 


REPL 


BY 


1023 57- XX 


X 


509-0006 


SWITCH CAP 


. 00 


REPL 


BY 


103663-28 


X 


509-0007 


SWITCH CAP 


. 00 


REPL 


BY 


103663-29 


X 


509-0008 


SWITCH CAP 


. 00 


REPL 


BY 


103663—30 




509-0010 


LENS 


. 50 










509-0011 


LENS CAP 


4. 50 








X 


509—2600 


SWITCH 


. 00 


REPL 


BY 


102357-22 


X 


509-2806 


SWITCH 


. 00 


REPL 


BY 


102357-19 


X 


509-2814 


INDICATOR 


. 00 


REPL 


BY 


102357-19 


X 


509-2815 


INDICATOR 


. 00 


REPL 


BY 


102357-22 


X 


509—28 1 6 


SWITCH CAP 


. 00 


REPL 


BY 


102357-11 


X 


509-2817 


SWITCH CAP 


. 00 


REPL 


BY 


102357-10 


111 


510-1187 


HEAD SINGLE 7T 


. 00 








111 


510-1189 


HEAD SINGLE 97- 


. 00 








111 


510-2187 


HEAD SING 7T W/ER 


. 00 








111 


510-2189 


HEAD SING 9T W/ER 


. 00 








111 


510-4187 


HEAD SING 7T H/0 


. 00 








111 


510-4189 


HEAD SING 9T H/0 


. 00 










510-5169 


HEAD PE 6. 25-12. 5 W/ER 


340. 00 










510-5187 


HEAD SING 7T W/ER 


370. 00 










510-5189 


HEAD SING 9T W/ER 


340. 00 










510-5269 


HEAD PE 12. 5-25 W/ER 


320. 00 










510-5287 


HEAD SINGLE 7T 


305. 00 








111 


510-5289 


HEAD SINGLE 9T 


. 00 










510-5369 


HEAD PE 25-37. 5 W/ER 


320. 00 










510-5469 


HEAD PE SINGLE 


320. 00 










510-5569 


HEAD PE 12. 5 LO/WRAP 


320. 00 








X 


510-5587 


HEAD 7T SING LO/WRAP 


800. 00 








X 


510-5589 


HEAD 9T SING LO/WRAP 


840. 00 










510-5669 


HEAD PE 24 LO/WRAP 


340. 00 








X 


510-6169 


HEAD PE DUAL 


. 00 


REPL 


BY 


5 i 0-6269 




510-6187 


HEAD 7T DUAL 


595. 00 










510-6189 


HEAD, 9T , 75IPS, NRZI 


600. 00 










510-6269 


HEAD, 9T , 75IPS, PE/DUAL 


600. 00 








X 


510-6569 


HEAD 


. 00 


REPL 


BY 


510-6269 
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9UB8GM*r OF TmjMPM-AOER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


X 


510-6587 


HEAD 


. 00 


REPL BY 


510-6187 


ZZZ 


510-6589 


HEAD 


. 00 


REPL BY 


510-6189 




510-6689 


HEAD 9T DUAL 


620. 00 








510-8179 


HEAD 7/91 DUAL 


660. 00 






111 


511-0001 


TRANSFORMER 


. 00 


REPL BY 


102268-0.1 


111 


511-0002 


TRANSFORMER 


. 00 






X 


511-0003 


TRANSFORMER 


. 00 


REPL BY 


51 1-6800 




511-0004 


TRANSFORMER 


205. 00 








511-0005 


TRANSFORMER 


265. 00 








51 1-0006 


TRANSFORMER 


295. 00 








511-0007 


TRANSFORMER 


120. 00 








511-0008 


TRANSFORMER 


76. 00 






zzz 


511-0009 


TRANSFORMER 


. 00 








511-0010 


TRANSFORMER 


50. 00 


F6250 






511-0011 


TRANSFORMER 


98. 00 


F6250 






511-0012 


TRANSFORMER 


200. 00 


F6250 






511-0013 


TRANSFORMER 


115. 00 


F6250 






511-0015 


TRANSFORMER 


235. 00 


T100Q 




111 


511-0206 


TRANSFORMER 


. 00 






111 


511-1255 


TRANSFORMER 


. 00 








511-1400 


TRANSFORMER 


110. 00 








511-1600 


TRANSFORMER 


115. 00 






111 


511-1871 


TRANSFORMER 


. 00 






X 


511-3000 


TRANSFORMER 


. 00 


REPL BY 


511-3001 




511-3001 


TRANSFORMER 


110. 00 






111 


511 —326 1 


TRANSFORMER 


. 00 








51 1-3600 


TRANSFORMER 


115. 00 








511-6000 


TRANSFORMER 


92. 00 








511-6001 


TRANSFORMER 


170. 00 






X 


511-6750 


TRANSFORMER 


215. 00 








511-6800 


TRANSFORMER 


135. 00 








511-7000 


TRANSFORMER 


57. 00 








511-7001 


TRANSFORMER 


105. 00 








511-7250 


TRANSFORMER 


87. 00 








511-7251 


TRANSFORMER 


130. 00 








511-8000 


TRANSFORMER 


60. 00 








511-8001 


TRANSFORMER 


110. 00 






X 


511-9000 


TRANSFORMER 


. 00 


REPL BY 


511-9002 




511-9001 


TRANSFORMER 


19. 00 


UL T900Q 




511-9002 


TRANSFORMER 


175. 00 






111 


512-1100 


ENCODER 


. 00 






111 


512-8500 


ENCODER 


. 00 






X 


513-1020 


POTENTIOMETER 


225. 00 








514-0001 


SWITCH 


6. 00 






111 


514-0002 


SWITCH 


. 00 




i 
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SUBSIDIARY OF TRIUMPH -AOLER. 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 













LIST 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




PRICE 




514-0003 


SWITCH 






6. 00 




514-0004 


SWITCH ROTARY 






18. 00 




514-0006 


SWITCH TOGGLE 






8. 00 




514-0008 


SWITCH 






4. 00 




514-0009 


SWITCH 






4. 50 




514-0010 


SWITCH 






6. 50 




514-001 1 


SWITCH 






8. 50 




514-0013 


SWITCH 






8. 00 




514-0014 


SWITCH 






9. 50 




514-0015 


SWITCH 






9. 50 




514-0016 


SWITCH 






9. 50 




514-0017 


SWITCH 






4. 50 




514-8711 


MOUNTED SWITCH 


PCBA 




15. 00 




514-8715 


MOUNTED SWITCH 


PCBA 




14. 00 


111 


515-0002 


INDUCTOR 






. 00 




515-0005 


INDUCTOR 






5. 00 




515-0006 


CORE 






18. 00 




515-0007 


CORE 






40. 00 




515-0335 


INDUCTOR 






2. 00 


111 


515-0475 


INDUCTOR 






. 00 




515-0750 


INDUCTOR 






20. 00 


111 


515-0820 


INDUCTOR 






. 00 




515-1000 


INDUCTOR 






1. 50 




515-1011 


INDUCTOR 






7. 00 




515-1015 


INDUCTOR 






1. 00 




515-1016 


INDUCTOR 






22. 00 


X 


515-1418 


BOBBIN 






. 50 


X 


515-1428 


HARDWARE 






. 50 


X 


515-1438 


POT CORE 






9. 00 


111 


515-1472 


COIL MAGNETIC- 






. 00 




515-1500 


INDUCTOR 






1. 00 


X 


515-1505 


INDUCTOR 






. 00 




515-1515 


INDUCTOR 






1. 50 




515-1600 


INDUCTOR 






22. 00 


111 


515-1951 


FERRITE BEAD 






.00 




515-2405 


INDUCTOR 






1. 00 




515-2510 


INDUCTOR 






27. 00 




515-2705 


INDUCTOR 






. 75 




515-3305 


INDUCTOR 






1. 50 




515-4305 


INDUCTOR 






1. 00 




515-4715 


INDUCTOR 






1. 00 




515-6805 


INDUCTOR 






1. 00 




516-0078 


MAGNETIC TAPE 


3200FRP I 


7 


38. 00 




516-0080 


REEL TAKE UP 8 






9. 50 




516-0088 


MAGNETIC TAPE 


3200FRP I 


8 


66. 00 



REMARKS 



REPL BY 515-1500 
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SUBSDMflVOF TmjMm*AOU« 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




516-0100 


REEL TAKE UP 10 


12. 00 






516-0108 


MAGNETIC TAPE 3200FRPI 10 


70. 00 






517-0001 


SOLENOID 


12. 00 






517-0002 


SOLENOID 


40. 00 






517-0003 


SOLENOID 


14. 00 






517-0004 


SOLENOID 


22. 00 




ZZZ 


517-0005 


SOLENOID 


. 00 






517-0006 


SOLENOID 


9. 00 






517-0009 


SOLENOID 


28. 00 






517-2824 


SOLENOID 


12. 00 




111 


517-3602 


SOLENOID 


. 00 






517-6000 


SOLENOID 


14. 00 




111 


517-6242 


SOLENOID 


. 00 




X 


518-0001 


FAN PROPELLER 


. 00 


REPL BY 518-0002 


X 


518-0002 


FAN PROPELLER 


140. 00 




X 


518-0003 


FAN GUARD 


15. 00 






518-0005 


FAN MUFFIN 


37. 00 






518-0006 


INLET GUARD 


4. 00 






518-0007 


BLOWER 


125. 00 




X 


518-0008 


FAN 


53. 00 






518-0011 


FAN 


68. 00 


F6250 


221 


518-0012 


FAN 


. 00 


GCR SYSTEM 


222 


518-0013 


FINGER GUARD 


. 00 


GCR SYSTEM 




518-0015 


FAN 


70. 00 






518-0016 


FAN GUARD 


4. 50 






518-1000 


COMPRESSOR 


175. 00 






518-2000 


BLOWER 


215. 00 






518-2001 


BLOWER 


235. 00 






518-2002 


BLOWER 


235. 00 


TU78 


222 


518-2801 


BLOWER 


. 00 




222 


518-2802 


BLOWER 


. 00 




222 


518-2803 


BLOWER 


. 00 




222 


518-2806 


BLOWER 


. 00 




222 


518-2809 


BLOWER 


. 00 


GCR SYSTEM 


222 


518-9480 


FAN BLADE 


. 00 




221 


519-0001 


MOTOR 


. 00 




221 


519-0002 


MOTOR 


. 00 




112 


519-0003 


MOTOR 


. 00 




121 


519-0006 


MOTOR 


. 00 




222 


519-0007 


MOTOR 


. 00 




122 


519-0008 


MOTOR 


. 00 




222 


519-0009 


MOTOR 


. 00 




111 


519-0010 


MOTOR 


. 00 




222 


519-0011 


MOTOR 


. 00 




X 


519-0012 


MOTOR 


695. 00 
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PERTEC 



SUBSIDIARY OF TRIUMPH -AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




PRICE 


X 


519-0013 


MOTOR 




. 00 


X 


519-0014 


MOTOR 




58. 00 


X 


519-0015 


AC MOTOR 1170 




185. 00 


X 


519-0016 


AC MOTOR 230V 




185. 00 




519-0017 


AC MOTOR 115V 




48. 00 




519-0018 


AC MOTOR 230V 




47. 00 


X 


519-0019 


AC MOTOR 220V 




. 00 


X 


519-0020 


AC MOTOR 




. 00 


X 


519-0021 


DRIVE MOTOR ASSY 




. 00 


X 


519-0022 


MOTOR 115V 60/50HZ FD650 


. 00 


X 


519-0023 


MOTOR 230V 60/50HZ FD650 


. 00 


111 


520-0001 


TRANSDUCER 




. 00 


XD 


520-0002 


TRANSDUCER 




. 00 


X 


520-0004 


TRANSDUCER 




. 00 


X 


520-0007 


TRANSDUCER 




. 00 


111 


521-0002 


FILTER 




. 00 


111 


521-0003 


GASKET 




. 00 


X 


521-0004 


LINE FILTER 




44 . 00 




521-0005 


LINE FILTER 




18. 00 


X 


521-0006 


LINE FILTER 




. 00 




521-0007 


LINE FILTER 




53. 00 




521-0008 


LINE FILTER 




69. 00 


zzz 


521-0010 


LINE FILTER 




. 00 


X 


521-0011 


FILTER 




. 00 




521-0012 


FILTER 




27. 00 


111 


522-0001 


DISK CARTRIDGE UOOBPI 


FL. 


. 00 


X 


522-0002 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


FL 


. 00 


X 


522-0003 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


FL 


.00 


X 


522-0004 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


FL 


. 00 


X N 


522-0005 


CE CARTRIDGE 




. 00 


111 


522-0006 


DISK PLATTER UOOBPI 




. 00 


X 


522-0007 


DISK PLATTER 2200BPI 




. 00 


111 


522-0008 


DISK CARTRIDGE UOOBPI 


FL. 


. 00 




522-0010 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


FL 


400. 00 


X N 


522-0011 


CE CARTRIDGE 




. 00 


X 


522-0012 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


TL 


. 00 




522-0013 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


TL 


310. 00 




522-0014 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


TL 


310. 00 




522-0015 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


TL 


295. 00 


X 


522-0016 


DISK PLATTER 2200BPI 




. 00 


N 


522-0017 


CE CARTRIDGE TOP LOAD 




620. 00 


N 


522-0018 


CE CARTRIDGE FRONT LOAD 


620. 00 




522-0019 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


FL 


235. 00 




522-0020 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


FL 


250. 00 




522-0021 


DISK CARTRIDGE 2200BPI 


FL 


260. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

SEE APPENDIX 'B ' 



REPL BY 106819-01 
REPL BY 106819-02 
SEE APPENDIX "B” 
REPL BY 600677-0X 

REPL BY 600677-03 

REPL BY 104621 -XX 
REPL BY 110559-01 
REPL BY 110560-01 



REPL BY 521-0012 



OCR SYSTEM 
REPL BY 521-0012 



100TPI 8 SECTORS 
REPL BY 522-0019 
REPL BY 522-0020 
REPL BY 522-0021 
REPL BY 522-0018 

100TPI 

REPL BY 106963-01 
100TPI 12 SECTORS 
100TPI 12 SECTORS 
REPL BY 522-0017 

REPL BY 522-0015 
200TPI 16 SECTORS 
200TPI 24 SECTORS 
200TPI INDEX ONLY 
REPL BY 106963-01 

NO DISCOUNT 
NO DISCOUNT 
200TPI 8 SECTORS 
200TPI 16 SECTORS 
200TPI 24 SECTORS 
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PERTEC 




9UBSOARy OF TRUMFH'AOLEA 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


X 


522-0022 


DISK PLATTER 4400 BP I 


. 00 


zzz 


522-0024 


DISK CARTRIDGE 4400BPI TL 


. 00 


zzz 


522-0025 


DISK CARTRIDGE 4400BPI TL 


. 00 


zzz 


522-0026 


DISK CARTRIDGE 4400BPI TL 


. 00 




522-0029 


DISKETTE SOFT SECTOR 


16. 00 




522-0030 


DISKETTE 32 SECTOR 


26. 00 


X 


522-0031 


DISKETTE SOFT SECTOR 


. 00 


X 


522-0032 


MINI DISKETTE 


. 00 




522-0034 


DISKETTE 8" 2 SIDE 


28. 00 




522-0035 


8“ DISKETTE-DUAL SIDED 


26. 00 




522-0037 


MINI DISKETTE-40 TRACK 


12. 00 




522-0038 


DISKETTE 5. 25 SOFT SECTOR 


15. 00 




522-0039 


DISK CARTRIDGE 2200BPI FL 


235. 00 




522-0040 


DISK CARTRIDGE 2200BPI TL 


310. 00 




522-0041 


DISK 


260. 00 




522-0100 


DISK CARTRIDGE 2200BPI TL 


285 00 


N 


522-0250 


CE DISKETTE-FD250 


00 


N 


522-0251 


€E DISKETTE-FD250 


100. 00 




522-0253 


DISKETTE CERTIFIED 


170. 00 


N 


522-0650 


CE D ISKETTE-FD650 


95. 00 




523-0001 


METER 120V 60HZ 


32. 00 




523-0002 


METER 120V 50HZ 


35. 00 




523-0003 


METER 230V 60HZ 


46. 00 




524-0002 


CRYSTAL 


11. 00 




524-0004 


CRYSTAL 


18. 00 




524-1000 


CRYSTAL 


23. 00 




524-1202 


CRYSTAL 


15. 00 




524-1440 


CRYST AL 


31. 00 




524-2304 


CRYSTAL 


36. 00 




524-3124 


CRYSTAL 


36. 00 




524-4000 


CRYSTAL 


59. 00 




524-4998 


CRYSTAL 


15. 00 


ZZZ 


526-0001 


HEAD UPPER 


. 00 


zzz 


526-0002 


HEAD LOWER 


. 00 


zzz 


526-0003 


HEAD LOWER 


. 00 


zzz 


526-0004 


HEAD UPPER 


. 00 




526-0006 


HEAD UPPER 1500 RPM D3K 


105. 00 




526-0007 


HEAD LOWER 1500 RPM D3K 


105. 00 




526-0008 


HEAD LOWER 2400 RPM D3K 


. ,105. 00 




\ 526-000J, 


HEAD UPPER 2400 RPM D3K 


,..125. 00 


X 


526—0014 


HEAD LOWER 1500 RPM D3K 


. 00 


X 


526-0015 


HEAD UPPER 1500 RPM D3K 


. 00 


X 


526-00i6 „ 


HEAD LOWER 2400 RPM D3K 


. 00 


X 


526-0017 


HEAD UPPER 2400 RPM D3.K 


. 00 


zzz 


526-0018 


HEAD LOWER 2400 RPM D3K 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 

REPL BY 106963-02 
200TPI 16 SECTORS 
2G0TPI 24 SECTORS 
200TPI INDEX ONLY 
W/0 WRT PROTECT 

W/WRT PROTECT 
REPL BY 522-0029 
REPL BY 522-0037 
SINGLE DENSITY 
DUAL DENSITY 

SOFT SECTORED 
DOUBLE SIDED 
200TPI 32 SECTORS 
200 TP I 12 SECTORS 



100TPI 16 SECTORS 
REPL BY 522-0251 
CAL I BRATED-NO DISC 

NO DISCOUNT 



iOOTPI 2200BPI 
100TPI 2200BPI 
iOOTPI 2200BPI 
IOOTPI 2200BPI 

REPL BY 526-0314 
REPL BY 526-0315 
REPL BY 526-0316 
REPL BY 526-0317 
200TPI 4400BPI 
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SPARES ADMINISTRATION 






SUBSCURVOF TRUMPH-AOLER 






SPARE PARTS LIST 




DATE: JULY 1, 1982 


CODE 


PART NUMBER 




DESCRIPTION 






LIST 

PRICE 


REMARKS 


111 


526-0019 


HEAD 


UPPER 


2400 


RPM 


D3K 


. 00 


200TPI 44G0BPI 


111 


526-0020 


HEAD 


LOWER 


1500 


RPM 


D3K 


. 00 


200TPI 4400BPI 


111 


526-0021 


HEAD 


UPPER 


1500 


RPM 


D3K 


. 00 


200TPI 4400BPI 


X 


526-0022 


HEAD 


LOWER 


2400 


RPM 


D1K 


580. 00 


200TPI 4400BPI 


X 


526-0023 


HEAD 


UPPER 


,2400 


RPM 


D1K 


580. 00 


200TPI 4400BP I 


X 


526-0024 


* 

HEAD 


LOWER 


1500 


RPM 


D1K 


400. 00 


* ■ 

200TPI 4400BPI 


X 


526-0025 


HEAD 


UPPER 


1500 


RPM 


D1K 


580. 00 


200TPI 4400BPI 


X 


526-0026 


HEAD 


UPPER 


1500 


RPM 


D1K 


. 00 


REPL BY 526-0126 


X 


526-0027 


HEAD 


LOWER 


1500 


RPM 


D1K 


. 00 


REPL BY 526-0127 


X 


526-0028 


HEAD 


UPPER 


2400 


RPM 


D1K 


. 00 


REPL BY 526-0128 


X 


526-0029 


HEAD 


LOWER 


2400 


RPM 


D1K 


.00 


REPL BY 526-0129 




526-0034 


HEAD 


LOWER 


1500 


RPM 


60UH 


125. 00 


200TPI 2200BPI RO 




526-0035 


HEAD 


UPPER 


1500 


RPM 


60UH 


125. 00 


200TPI 2200BPI RO 




526-0036 


HEAD 


LOWER 


1500 


RPM 


60UH 


125. 00 


200TPI 2200BPI RO 




526-0037 


HEAD 


UPPER 


1500 


RPM 


60UH 


125. 00 


200TPI 2200BPI RO 




526-0038 


HEAD 


LOWER 


2400 


RPM 


60UH 


125. 00 


200TPI 2200BPI RO 




526-0039 


HEAD 


UPPER 


2400 


RPM 


60UH 


125. 00 


200TPI 2200BPI RO 




526-0040 


HEAD 


LOWER 


2400 


RPM 


60UH 


125. 00 


200TPI 2200BPI RO 




526-0041 


HEAD 


UPPER 


2400 


RPM 


60UH 


120. 00 


200TPI 2200BPI RO 


D 


526-0042 


HEAD 










.00 


D8000 


D 


526-0043 


HEAD 










. 00 


D8000 


D 


526-0044 


HEAD 










. 00 


D8000 




526-0045 


FD200 HEAD 


ASSY 






120. 00 


FD 200 




526-0126 


HEAD 


UPPER 


1500 


RPM 


D1K 


120. 00 


200TPI 2200BPI 




526-0127 


HEAD 


LOWER 


1500 


RPM 


D1K 


120. 00 


200TPI 2200BPI 




526-0128 


HEAD 


UPPER 


2400 


RPM 


D1K 


120. 00 


200TPI 2200BPI 




526-0129 


HEAD 


LOWER 


2400 


RPM 


D1K 


120. 00 


200TPI 2200BPI 


111 


526-0200 


FD200 HEAD 


ASSY 






. 00 




X 


526-0214 


HEAD 


LOWER 


1500 


RPM 


60UH 


. 00 


REPL BY 526-0314 


X 


526-0215 


HEAD 


UPPER 


1500 


RPM 


60UH 


. 00 


REPL BY 526-0315 


X 


526-0216 


HEAD 


LOWER 


2400 


RPM 


60UH 


.00 


REPL BY 526-0316 


X 


526-0217 


HEAD 


UPPER 


2400 


RPM 


60UH 


. 00 


REPL BY 526-0317 




526-0250 


HEAD 


ASSY-FD250 






180. 00 


DUAL-SIDED 




526-0314 


HEAD 


LOWER 


1500 


RPM 


60UH 


120. 00 


200TPI 2200BPI RA 




526-0315 


HEAD 


UPPER 


1500 


RPM 


60UH 


120. 00 


200TPI 2 2008 P I RA 




526-0316 


HEAD 


LOWER 


2400 


RPM 


60UH 


120. 00 


200TPI 2200BPI RA 




526-0317 


HEAD 


UPPER 


2400 


RPM 


60UH 


120. 00 


, 200TP I 2200BPI RA 


X 


526-0401 


HEAD 










. 00 


REPL BY 526-0402 




526-0402 


HEAD 


CARRIAGE ASSY 




61. 00 


DUAL DENSITY 


D 


526-0650 


HEAD 


ASSY-FD650 






. 00 


PERTEC DEPOT ONLY 


111 


527-0001 


TRIAC 






* 


. 00 


HAMLIN 773-12-140 


111 


530-5169 


HEAD 


PE SINGLE W/ER 


H/F 


. 00 




111 


530-5187 


HEAD 


SINGLE 7TK 


W/ER H/F 


. 00 






530-5189 


HEAD 


SINGLE 9TK 


W/ER H/F 


420. 00 




111 


530-5369 


HEAD 


PE SINGLE W/ER 


H/F 


. 00 
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sueae***<y taumph-aoler 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 











LIST 




CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




530-6099 


HEAD 9TK 


R/W W/ER H/F 


1, 025. 00 


OCR 125IPS 


X 


530-6169 


HEAD PE ] 


DUAL H/F 


. 00 


REPL BY 530- 


X 


530-6187 


HEAD 7TK 


DUAL H/F 


1, 750. 00 






530-6189 


HEAD 9TK 


DUAL H/F 


700. 00 






530-6269 


HEAD H/F 




705. 00 






530-6369 


HEAD 




700. 00 






530-8179 


HEAD 7/9TK DUAL H/F 


720. 00 






600-0004 


SCREW 




. 15 






600-0005 


SCREW 




. 15 






600-0006 


SCREW 




. 15 






600-0007 


SCREW 




. 15 






600-0008* 


SCREW 




. IS 






600-0010 


SCREW 




. 25 






600-0012 


SCREW 




. 15 






600-0014 


SCREW 




. 15 






600-0016 


SCREW 




. 15 






600-0018 


SCREW 




. 15 






• 600-0020 


SCREW 




. 15 






600-0024 


SCREW 




. 15 






600-0028 


SCREW 




. 15 






600-0032 


SCREW 




. 15 






600-0186 


SCREW 




. 15 






600-0204 


SCREW 




. 15 






600-0205 


SCREW 




. 15 




X 


600-0206 


SCREW 




. 15 






600-0207 


SCREW 




. 15 






600-0208 


SCREW 




. 15 






600-0212 


SCREW 




. 15 






600-0214 


SCREW 




. 15 






600-0305 


SCREW 




. 15 






600-0403 


SCREW 




. 15 






600-0404 


SCREW 




.15 






600—0405 


SCREW 




. 15 






600-0406 


SCREW 




. 15 






600-0407 


SCREW 




. 15 






600-0408 


SCREW 




. 15 






600-0409 


SCREW 




. 15 






600-0410 


SCREW 




.15 






600-0412 


SCREW 




. 15 






600-0414 


SCREW 




. 15 






600-0416 


SCREW 




. 15 






600-0418 


SCREW 




. 15 






600-0420 


SCREW 




. 15 






600-0422 


SCREW 




. 15 






600-0424 


SCREW 




. 15 
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SUBSOARVOFTRRJMPH-ADLGR 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




DATE: JULY 


1, 1982 


CODE PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 




600-0428 


SCREW 


. 15 






600-0600 


WASHER 


. 15 






600-0603 


SCREW 


. 15 






600-0604 


SCREW 


. 15 






600-0605 


SCREW 


. 15 






600-0606 


SCREW 


. 15 






600-0607 


SCREW 


. 15 






600-0608 


SCREW 


. 15 






600-0609 


SCREW 


. 15 






600-0610 


SCREW 


. 15 






600-0612 


SCREW 


. 15 






600-0614 


SCREW 


. 15 






600-0616 


SCREW 


. 15 






600-0618 


SCREW 


. 15 






600-0620 


SCREW 


. 15 






600-0624 


SCREW 


. 15 






600-0628 


SCREW 


. 15 






600-0632 


SCREW 


. 15 






600-0636 


SCREW 


. 25 






600-0804 


SCREW 


. 15 






600-0805 


SCREW 


. 15 






600-0806 


SCREW 


. 15 






600-0807 


SCREW 


. 15 






600-0808 


SCREW 


. 15 






600-0810 


SCREW 


. 15 






600-0812 


SCREW 


. 15 






600-0814 


SCREW 


. 15 






600-0816 


SCREW 


. 15 






600-0818 


SCREW 


. 15 






ZZZ 600-0820 


SCREW 


. 00 






600-0824 


SCREW 


. 15 






600-0826 


SCREW 


. 15 






600-0828 


SCREW 


. 15 






ZZZ 600-0838 


SCREW 


. 00 






600-1016 


SCREW 


. 15 






600-1410 


SCREW 


. 15 






600-1412 


SCREW 


.15 






600-2004 


SCREW 


. 15 






600-2005 


SCREW 


. 15 






600-2006 


SCREW 


. 15 






600-2007 


SCREW 


.15 






600-2008 


SCREW 


. 15 






600-2010 


SCREW 


. 15 






600-2012 


SCREW 


. 15 






600-2016 


SCREW 


. 15 
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PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 

212 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


600-2024 


SCREW 


. 15 


600-2120 


SCREW 


. 25 


600-2208 


SCREW 


. 00 


600-2403 


SCREW 


. 15 


600-2406 


SCREW 


. 15 


600-2407 


SCREW 


. 15 


600-2408 


SCREW 


. 15 


600-2410 


SCREW 


. 15 


600-2412 


SCREW 


. 25 


600-2603 


SCREW 


. 15 


600-2604 


SCREW 


. 15 


600-2605 


SCREW 


. 15 


600-2606 


SCREW 


. 15 


600-2607 


SCREW 


. 15 


600-2608 


SCREW 


. 15 


600-2610 


SCREW 


. 15 


600-2616 


SCREW 


. 15 


600-2628 


SCREW 


. 25 


600-2803 


SCREW 


. 25 


600-2804 


SCREW 


. 15 


600-2806 


SCREW 


. 15 


600-2807 


SCREW 


. 15 


600-2808 


SCREW 


. 15 


600-2816 


SCREW 


. 75 


600-3806 


SCREW 


. 15 


600-4006 


SCREW 


15 


600-4404 


SCREW 


. 15 


600—6612 


SCREW 


. 15 


601-0004 


SCREW 


. 15 


601-0005 


SCREW 


. 15 


601-0006 


SCREW 


. 15 


601-0008 


SCREW 


. 15 


601-0010 


SCREW 


. 15 


601-0012 


SCREW 


. 15 


601-0014 


SCREW 


. 15 


601-0016 


SCREW 


. 15 


601-0020 


SCREW 


. 15 


601-0203 


SCREW 


. 15 


601-0205 


SCREW 


. 15 


601-0208 


SCREW 


. 15 


601-0212 


SCREW 


. 15 


601-0404 


SCREW 


. 15 


601-0405 


SCREW 


. 15 


601-0406 


SCREW 


. 15 


601-0407 


SCREW 


. 15 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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SPARES ADMINISTRATION 






SUBSIDIARY OF TRUMPH-AOLER 


SPARE PARTS LIST 




DATE: JULY 1, 1982 






LIST 




CODE PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


601-0408 


SCREW 


. 15 




601-0410 


SCREW 


. 15 




601-0412 


SCREW 


. 15 




601-0416 


SCREW 


. 15 




601-0494 


SCREW 


. 15 




601-0603 


SCREW 


. 15 




601-0604 


SCREW 


. 15 




601-0605 


SCREW 


. 15 




601-0606 


SCREW 


. 15 




601-0607 


SCREW 


. 15 




601-0608 


SCREW 


. 15 




601-0610 


SCREW 


.15 




601-0612 


SCREW 


. 15 




601—0616 


SCREW 


. 15 




X 601-0622 


SCREW 


. 15 




601-0803 


SCREW 


. 25 




601-0804 


SCREW 


. 15 




601-0805 


SCREW 


. 15 




601-0806 


SCREW 


. 15 




601-0807 


SCREW 


. 15 




601-0808 


SCREW 


.15 




601-0810 


SCREW 


.15 




601-0812 


SCREW 


. 15 




601-0816 


SCREW 


. 15 




601-1605 


SCREW 


. 15 




601-3006 


SCREW 


. 15 




601-3008 


SCREW 


. 15 




601-3012 


SCREW 


.15 




601-3038 


SCREW 


: 15 




601-3603 


SCREW 


. 15 




601-3606 


SCREW 


. 15 




601-3608 


SCREW 


. 15 




601-4006 


SCREW 


. 15 




601-4404 


SCREW 


. 15 




601-4406 


SCREW 


. 15 




601-4606 


SCREW 


15 




601-6604 


SCREW 


.15 




601-7404 


SCREW 


. 75 




601-7606 


SCREW 


1. 00 




602-0004 


SCREW 


. 25 




602-0006 


SCREW 


. 25 




602-0008 


SCREW 


. 15 




602-0010 


SCREW 


. 25 




602-0012 


SCREW 


. 15 




602-0014 


SCREW 


. 50 
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PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



X 



X 



zzz 



x 



X 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 


602-0016 


SCREW 


. 15 




602-0017 


SCREW 


1. 00 




602-0016 


SCREW 


. 25 




602-0020 


SCREW 


. 15 




602-0024 


SCREW 


. 50 




602-0028 


SCREW 


. 15 




602-0204 


SCREW 


. 25 




602-0205 


SCREW 


. 15 




602-0210 


SCREW 


. 75 




602-0212 


SCREW 


. 50 




602-0308 


SCREW 


. 25 




602-0402 


SCREW 


. 50 




602-0403 


SCREW 


. 15 




602-0404 


SCREW 


. 15 




602-0405 


SCREW 


. 15 




602-0406 


SCREW 


. 15 




602-0407 


SCREW 


. 15 




602-0408 


SCREW 


. 15 




602-0410 


SCREW 


. 25 




602-0412 


SCREW 


. 15 




602-0414 


SCREW 


. 25 




602-0416 


SCREW 


. 50 




602-0418 


SCREW 


. 25 




602-0420 


SCREW 


. 25 




602-0422 


SCREW 


. 50 




602-0424 


SCREW 


.00 




602-0509 


SCREW 


. 50 




602-0604 


SCREW 


. 50 




602-0605 


SCREW 


. 15 




602-0606 


SCREW 


. 15 




602-0607 


SCREW 


. 24 




602-0608 


SCREW 


. 15 




602-0609 


SCREW 


. 50 




602-0610 


SCREW 


. 15 




602-0612 


SCREW 


. 25 




602-0614 


SCREW 


. 15 




602-0616 


SCREW 


.15 




602-0628 


SCREW 


1. 00 




602-0724 


SCREW 


. 75 




602-0800 


SCREW 


. 25 




602-0804 


SCREW 


. 15 




602-0806 


SCREW 


. 00 


REPL BY 602-0813 


602-0808 


SCREW 


. 15 




602-0810 


SCREW 


. 15 




602-0812 


SCREW 


. 15 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


L.IO 1 

' - PRICE 




602-0813 


SCREW 


. 15 




602-0814 


SCREW 


. 50 




602-0818 


SCREW 


. 15 




602-1008 


SCREW 


; is 


ZZZ 


602-1122 


SCREW 


. 00 




602-1408 


SCREW 


. 25 




602-1412 


SCREW 


. 25 




602-1416 


SCREW 


.15 




602-1420 


SCREW 


. 50 




602-1424 


SCREW 


.50 


ZZZ 


602-1428 


SCREW 


. 00 




602-1432 


SCREW 


. 50 


ZZZ 


602-1606 


SCREW 


. 00 




602-2112 


SCREW 


. 50 




602-2120 


SCREW 


. 25 




602-2126 


SCREW 


. 75 




602-2400 


SCREW 


1. 50 




602-2403 


SCREW 


3. 50 




602-2712 


SCREW 


. 50 




602-2716 


SCREW 


. 50 




602-3202 


SCREW 


. 50 




602-3204 


SCREW 


. 50 




602-3404 


SCREW 


. 50 




602-3608 


SCREW 


. 50 




602-4006 


SCREW 


. 50 




602-5008 


SREW 


. 50 




602-5014 


SCREW 


. 50 




602-5406 


SCREW 


.50 




602-5407 


SCREW 


. 50 




602-5607 


SCREW 


3. 50 




602-6406 


SCREW 


. 25 




602-7008 


SCREW 


. 75 




602-9612 


SCREW 


. 75 




603-0001 


SCREW 


. 25 




603-0002 


SCREW 


. 25 


ZZZ 


603-0005 


SCREW 


. 00 


ZZZ 


603-0006 


SCREW 


. 00 


ZZZ 


603-0008 


SCREW 


. 00 


X 


603-0009 


SCREW 


. 75 


ZZZ 


603-0011 


SCREW 


. 00 




603-0014 


SCREW 


.50 




603-0015 


SCREW 


. 75 




603-0016 


SCREW 


. 25 


X 


603-0104 


SCREW 


. 50 




603-0111 


SCREW 


1. 00 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 
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PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




9UMOARV OF TWJhfW-AOLER 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



X 



zzz 



X 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


603-0304 


SCREW 


. 15 


603-0402 


SCREW 


. 50 


603-0802 


SCREW 


1. 50 


603-1006 


SCREW 


. 00 


603-1402 


SCREW 


. 25 


603-1403 


SCREW 


. 25 


603-1404 


SCREW 


. 50 


603-1603 


SCREW 


. 15 


603-2108 


SCREW 


. 50 


603-3106 


SCREW 


. 50 


603-3604 


SCREW 


. 50 


603-4106 


SCREW 


. 25 


603-8006 


SCREW 


. 50 


604-0000 


NUT 


. 15 


604-0003 


NUT 


. 00 


604-0140 


NUT 


. 15 


604-0142 


NUT 


. 15 


604-0200 


NUT 


. 15 


604-0300 


NUT 


. 15 


604-0400 


NUT- 


. 15 


604-0401 


NUT 


. 15 


604-0600 


NUT 


. 15 


604-0800 


NUT 


. 15 


604-0801 


NUT 


. 15 


604-1400 


NUT- 


. 15 


604-1600 


NUT 


. 15 


604-1800 


NUT 


. 15 


604-2000 


NUT 


. 15 


604-2100 


NUT 


. 15 


604-2400 


NUT 


. 15 


604-2500 


NUT 


. 50 


604-2600 


NUT 


. 15 


604—260 1 


NUT 


. 15 


604-2800 


NUT 


. 15 


604-3600 


NUT 


. 15 


604-4400 


NUT 


. 15 


604-9000 


NUT 


1. 00 


604-9002 


NUT 


. 75 


604-9200 


NUT 


3. 00 


604-9600 


NUT 


1. 00 


605-0000 


WASHER 


. 15 


605-0001 


WASHER 


. 15 


605-0140 


WASHER 


. 15 


605-0200 


WASHER 


. 15 


605-0400 


WASHER 


. 15 



REMARKS 



REPL BY 603-8006 
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SUBSOARV OF TRUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



X 



111 



111 



111 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 




PRICE 


605-0600 


WASHER 




. 15 


605-0602 


WASHER 




.15 


605-0800 


WASHER 




.15 


605-0801 


WASHER 




. 15 


605-1000 


WASHER 




. 15 


605-1600 


WASHER 




. 15 


605-3400 


WASHER 




. 15 


605-3600 


WASHER 




.15 


606-0000 


WASHER 




. 15 


606-0001 


WASHER 




. 15 


606-0002 


WASHER 




, 15 


606—0003 


WASHER 




. 00 


606-0004 


WASHER 




.15 


606-0008 


WASHER 




. 15 


606-0009 


WASHER 




. 15 


606-0010 


WASHER 




. 15 


606-0114 


WASHER 




. 15 


606-0140 


WASHER 




. 00 


606-0200 


WASHER 




. 15 


606-0400 


WASHER 




. 15 


606-0600 


WASHER 




. 15 


606-0603 


WASHER 




. 15 


606-0701 


WASHER 




. 15 


606-0800 


WASHER 




. 15 


606-1000 


WASHER 




. 15 


606-1600 


WASHER 




. 15 


606-1800 


WASHER 




. 15 


606-3401 


WASHER 




. 15 


606-3600 


WASHER 




. 15 


606-4900 


WASHER 




. 15 


606-6000 


WASHER 




.50 


607-0406 


SCREW 




. 15 


607-0600 


SCREW 




. 15 


607-0605 


SCREW 




. 15 


607-1406 


SCREW 




. 15 


607-1407 


SCREW 




. 15 


607-3406 


SCREW 




.15 


607-8706 


SCREW 




. 15 


608-0004 


SCREW 




. 15 


608-0006 


SCREW 




. 15 


608-0008 


SCREW 




.15 


608-0012 


SCREW 




15 


608-0016 


SCREW 




.15 


608-0204 


SCREW 




. 00 


608-0205 


SCREW 




.25 



REMARKS 
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SUBSOARY OF TRUMPH-AJX6R 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 



III 



X 



X 



X 

III 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


608-0206 


SCREW 


. 15 


608-0308 


SCREW 


. 15 


608-0404 


SCREW 


. 15 


608-0406 


SCREW 


. 15 


608-0410 


SCREW 


. 15 


608-0604 


SCREW 


. 15 


608-0605 


SCREW 


. 15 


608—0606 


SCREW 


. 15 


608—0607 


SCREW 


. 15 


608-0608 


SCREW 


. 15 


608-0609 


SCREW 


. 25 


608-0612 


SCREW 


. 15 


608-0614 


SCREW 


. 15 


608-0807 


SCREW 


. 15 


608-0820 


SCREW 


. 00 


608-1006 


SCREW 


. 15 


608-1008 


SCREW 


. 15 


608-1012 


SCREW 


. 15 


608-1016 


SCREW 


. 15 


608-1108 


SCREW 


. 15 


608-1208 


SCREW 


. 25 


608-1604 


SCREW 


. 15 


608-1605 


SCREW 


. 15 


608-1606 


SCREW 


. 15 


608-1608 


SCREW 


. 15 


60S— 1610 


SCREW 


. 15 


608-1614 


SCREW 


. 15 


608-1616 


SCREW 


. 15 


608-1805 


SCREW 


. 15 


608-1808 


SCREW 


. 15 


608-1812 


SCREW 


. 15 


608-2524 


SCREW 


. 15 


608-3404 


SCREW 


. 15 


608-3412 


SCREW 


. 15 


608-3712 


SCREW 


. 00 


608-4707 


SCREW 


. 15 


608-4712 


SCREW 


. 00 


608-4716 


SCREW 


. 25 


608-9008 


SCREW 


.15 


608-9012 


SCREW 


. 15 


608-9510 


SCREW 


. 15 


608-9516 


SCREW 


. 15 


608-9520 


SCREW 


. 15 


608-9707 


SCREW 


. 00 


609-0002 


PIN 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 



REPL BY 608-4716 
REPL BY 608-3712 

REPL BY 608-4707 
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SUBSOARY OF TWUMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




609-0003 


PIN 


. 15 


ZZZ 


609-0004 


PIN 


.00 


ZZZ 


609-0005 


PIN 


.00 


212 


609-0006 


PIN 


.00 


122 


609-0008 


PIN 


. 00 


222 


609-0009 


PIN 


. 00 




609-0013 


PIN 


. 75 




609-0014 


PIN 


. 15 




609-0017 


PIN 


. 15 




609-0019 


PIN 


. 15 




609-0020 


PIN 


. 15 


D 


609-0021 


PIN 


. 00 


D 


609-0022 


PIN 


. 00 




609-0024 


PIN 


. 15 




609-0026 


PIN 


. 15 




609-0208 


PIN 


. 15 




609-0375 


PIN 


. 15 




609-0500 


PIN 


. 15 


X 


609-0605 


PIN 


. 15 




609-0606 


PIN 


. 15 




609-0610 


PIN 


. 15 


ZZZ 


609-1062 


PIN 


. 00 




609-1116 


PIN 


. 15 


ZZZ 


609-1206 


PIN 


. 00 


ZZZ 


609-1208 


PIN 


. 00 


ZZZ 


609-1214 


PIN 


. 00 


ZZZ 


609-1220 


PIN 


. 00 




609-1306 


DOWEL PIN 


3. 50 


ZZZ 


609-1808 


PIN 


. 00 


ZZZ 


609-1816 


PIN 


. 00 


ZZZ 


609-2510 


PIN 


. 00 


ZZZ 


609-2512 


PIN 


. 00 


ZZZ 


609-2608 


PIN 


. 00 


ZZZ 


609-3105 


PIN 


.00 




609-4104 


PIN 


. 25 




609-4114 


PIN 


1. 00 




609-5208 


PIN 


.50 




609-5901 


PIN 


. i 5 




609-6208 


WOODRUFF KEY 


. 25 




609-6322 


SQUARE KEY 


1. 50 




609-7601 


PIN 


. 15 




609-8209 


CLEVIS PIN 


. 25 




609-9001 


PIN 


. 15 




609-9002 


COTTER PIN 


. 15 


ZZZ 


610-0001 


BELT 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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9UBSOAPY OF TT»JMPH-AOL£R 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




610-0005 


BELT 


3. 50 




610-0007 


BELT 


5. 00 


Z2Z 


610-0009 


BELT 


. 00 


ZZZ 


610-0010 


BELT 


. 00 


ZZZ 


610-0011 


BELT 


. 00 


ZZZ 


610-0012 


BELT 


. 00 


ZZZ 


610-0014 


BELT 


. 00 


ZZZ 


610-0015 


BELT 


. 00 




610-0018 


BELT 


3. 00 




610-0020 


BELT 


4. 50 


X 


610-0021 


BELT 


. 00 




610-0022 


BELT 


3. 00 




611-0001 


RETAINING RING 


. 15 




611-0004 


RETAINING RING 


. 15 




611-0005 


RETAINING RING 


. 50 




611-0006 


RETAINING RING 


. 15 




611-0007 


RETAINING RING 


. 15 




611-0009 


RETAINING RING 


. 15 


X 


611-0010 


RETAINING RING 


. 50 


ZZZ 


611 -00 1 1 


RETAINING RING 


. 00 


ZZZ 


6 1 1 -00 1 2 


RETAINING RING 


. 00 




61 1-0014 


RETAINING RING 


. 15 


X 


61 1-0016 


RETAINING RING 


. 15 




6 1 1 -00 1 7 


RETAINING RING 


. 25 




611-0018 


RETAINING RING 


. 15 




611 —DO 1 9 


RETAINING RING 


. 15 




61 1-0021 


RETAINING RING 


. 15 




611 -0022 


RETAINING RING 


. 15 




611-0024 


RETAINING RING 


. 25 




611-0025 


RETAINING RING 


. 15 




611-0026 


RETAINING RING 


. 25 




611-0027 


RETAINING RING 


. 15 




611-0028 


RETAINING RING 


. 18 




611-0500 


RETAINING RING 


. 15 




611-3202 


RETAINING RING 


. 15 


ZZZ 


611-3204 


RETAINING RING 


. 00 




611-3205 


RETAINING RING 


. 15 




611 —3206 


RETAINING RING 


. 15 




611-3207 


RETAINING RING 


. 15 


X 


611-3208 


RETAINING RING 


. 15 




612-0004 


SH I M 


. 15 




612-0005 


WASHER 


. 15 




6 1 2—0008 


SHIM 


. 50 


ZZZ 


612-0010 


SHIM 


. 00 


X 


612-0012 


WASHER 


. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 610-0022 
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vmIHI 








M 


r A j PEDTEC lii 


SPARES ADMINISTRATION 




> 


SUBSOAflV OF TWUMPH-AOLER 


SPARE PARTS LIST 




DATE: JULY 1, 1982 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 




612-0016 


WASHER 


. 15 




111 


612-0017 


WASHER 


. 00 




X 


612-0018 


WASHER 


. 75 






612-0019 


WASHER 


. 15 






612-0020 


WASHER 


. 15 






612-0021 


WASHER 


. 15 






612-0022 


WASHER 


. 25 






612-0023 


WASHER 


. 25 






612-0024 


SHIM 


. 15 






612-0025 


SHIM 


. 15 






612-0026 


SHIM 


. 15 






612-0027 


WASHER 


. 15 






612-0028 


SHIM 


. 25 




X 


612-0029 


WASHER 


. 50 






612-0032 


WASHER 


.15 




X 


612-0033 


WASHER 


. 15 






612-0035 


SPACER 


. 15 




222 


612-0036 


SPACER 


. 00 




212 


612-0037 


WASHER 


. 00 




222 


612-0038 


WASHER 


. 00 




X 


612-0039 


SPACER 


1. 50 






612-0040 


WASHER 


. 15 




X 


612-0041 


SHIM 


. 00 


REPL BY 612-0028 




612-0042 


WASHER 


. 15 






612-0043 


SHIM 


. 15 






612-0044 


WASHER 


. 15 






612-0045 


WASHER 


. 15 




111 


612-0046 


WASHER 


. 00 






612-0047 


SHIM 


\ 15 






612-0048 


WASHER 


. 15 






612-0053 


WASHER 


. 75 






612-0054 


SHIM , 00 i 


1. 50 






612-0055 


SHIM . 0005 


2. 00 






612-0057 


WASHER 


. 25 






612-0058 


TEFLON WASHER 


. 50 






6 1 2—006 1 


WASHER 


. 50 






612-0410 


WASHER 


. 15 






612-0502 


WASHER 


. 15 




212 


612-1000 


SHIM 


. 00 






612-1002 


WASHER 


. 15 






612-1003 


WASHER 


. 15 






612-1006 


WASHER 


. 15 






612-1007 


WASHER 


. 25 






612-1008 


SHIM 


. 15 






612-1009 


SPACER 


. 15 
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SUBSOAflY OF TWUMPH- ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



PERTEC 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




612-1010 


SHIM 


. 15 






612-1011 


SHIM 


. 15 




X 


612-1012 


WASHER 


. 15 






612-1015 


SHIM 


. 15 






612-1016 


FIBER WASHER 


. 15 






612-1017 


SPACER 


. 50 






612-1020 


SPACER 


. 50 






612-1022 


SHIM 


. 25 






612-1023 


SHIM 


. 50 




X 


612-1024 


SHIM 


. 15 






612-1026 


WASHER 


. 50 






612-1027 


WASHER 


. 15 






612-1028 


SHIM 


. 15 






612-1029 


WASHER 


. 15 






612-1031 


WASHER 


. 15 






612-1204 


WASHER 


. 15 




X 


612-1451 


WASHER 


. 75 






612—1 466 


WASHER 


. 15 






612-21 10 


SH I M 


. 15 




111 


612-3405 


WASHER 


. 00 






612-4314 


SPACER 


.15 




111 


612-4603 


WASHER 


. 00 






612-5622 


SHIM 


. 15 






612-5623 


SHIM 


. 15 






612-5624 


SHIM 


. 15 






613-0003 


BALL 


. 15 




111 


6 1 3-0004 


BEARING 


. 00 






613-0007 


BALL 


. 15 




X 


613-0008 


BEARING 


4. 50 






613-0009 


BEARING- 


5. 50 




111 


613-0010 


BEARING 


. 00 






613-0012 


BEARING 


7. 00 




X 


613-0013 


BEARING 


6. 00 






613-0014 


BEARING 


17 00 






613-0015 


BEARING- 


6. 00 






613-0016 


BEARING 


. 15 






613-0017 


BEARING 


. 50 




111 


613-0018 


BEARING 


. 00 




111 


613-0020 


BEARING 


. 00 




X 


613-0021 


BEARING- 


13. 00 






613-0022 


BEARING 


6. 00 






613-0023 


BEARING- 


9. 50 




X 


613-0024 


BEARING 


. 00 


REPL BY 613-0026 




613-0025 


BEARING 


. 75 






613-0026 


BEARING 


6. 00 
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SU8SOARY OF TRIUMPH 


H peptec.H| 


SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




-ADLER 








LIST 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




613-0027 


BEARING 


5. 00 




613-0028 


BEARING 


5. 50 




613-0029 


BEARING 


4. 50 




613-0030 


BALL 


. 15 




613-0031 


BEARING 


11. 00 




613-0034 


BEARING 


3. 00 




613-0035 


BALL, BEARING 


14. 00 


111 


614-0001 


AIR FILTER 


. 00 


111 


614-0002 


AIR FILTER 


. 00 


111 


614-0003 


AIR FILTER 


. 00 




614-0004 


AIR FILTER 


22. 00 




614-0006 


AIR FILTER 


-3Gr -eer 




614-0007 


AIR FILTER 


20. 00 


X 


614-0008 


MUFFLER 


. 00 




614-0009 


MUFFLER 


5. 00 




614-0012 


FILTER 


31. 00 


111 


615-0001 


FASTENER 


. 00 


111 


615-0002 


LOCKNUT 


. 00 


111 


615-0003 


INSERT 


. 00 




615-0005 


BALL STUD 


. 75 




615-0006 


CATCH SPRING 


. 25 




615-0007 


CATCH SPRING 


. 25 




615-0008 


CATCH SPRING 


. 25 


111 


615-0010 


INSERT 


. 00 




615-0012 


LOCKNUT 


1. 00 




615-0013 


PIN CLEVIS 


. 50 




615-0014 


SCREW 


. 15 


111 


615-0015 


SCREW 


. 00 




615-0016 


CLIP 


. 50 


111 


615-0017 


SCREW 


. 00 


X 


615-0018 


SCREW SET 


. 15 




615-0019 


STANDOFF 


2. 50 


X 


615-0020 


SCREW 


. 50 


111 


615-0021 


SCREW 


. 00 




615-0022 


SCREW 


. 75 




615-0023 


SCREW 


. 50 


111 


615-0024 


SCREW 


. 00 


111 


615-0026 


NUT 


. 00 


111 


615-0032 


NUT 


. 00 




61 5—0033 


CATCH 


4. 00 


111 


615-0037 


NUT 


. 00 




615-0038 


NUT 


. 15 


111 


615-0040 


STUD 


. 00 




615-0041 


EYELET 


. 15 




615-0042 


SCREW 


. 50 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 



3&<>o 

REPL. BY 614-0009 
TU77/TU78 
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SUBSOUPY OF TWJMPHAOLER 



SPARES ADMINISTRATION 

SPARE PARTS LIST DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


111 


615-0043 


SCREW 


. 00 


111 


615-0044 


STUD 


. 00 


111 


615-0045 


WASHER 


. 00 


111 


615-0046 


STUD EJECTOR 


. 00 


111 


615-0047 


STUD 


. 00 


211 


615-0048 


RETAINER 


. 00 


221 


615-0051 


STUD FASTENER 


. 00 


X 


615-0053 


SCREW 


. 15 


221 


615-0054 


SLIDE 


. 00 


211 


615-0055 


EYELET 


. 00 


X 


615-0058 


SCREW 


. 15 




615-0064 


SCREW 


3. 00 


222 


615-0066 


NUT 


. 00 


222 


615-0067 


SCREW 


. 00 


X 


615-0070 


CLEVIS PIN 


. 00 


ZZZ 


615-0071 


FASTENER 


. 00 


X 


615-0073 


STANDOFF 


4 00 


III 


615-0075 


STUD 


. 00 




615-0077 


LOCKNUT- 


3. 50 




615-0078 


BALL STUD 


1. 00 




615-0079 


ISOLATOR 


1. 50 




615-0081 


LOCKNUT- 


3. 00 




615-0032 


CLEVIS PIN 


. 15 




615-0083 


SCREW 


: 50 




615-0084 


SCREW 


. 1 5 


112 


615-0085 


NUT CAP 


. 00 




615-0086 


SCREW 


. 15 




615-0087 


STANDOFF 


1. 50 




615-0088 


NUT 


. 25 




615-0090 


SCREW 


. 15 




615-0091 


SCREW 


. 15 




615-0092 


SCREW 


. 25 




615-0093 


SCREW 


. 15 




615-0094 


CLAMP 


. 15 




615-0095 


CLAMP 


. 15 


111 


615-0097 


SCREW 


. 00 




615-0098 


STANDOFF 


. 50 




615-0099 


BOLT 


1. 00 




615-0104 


SCREW 


. 15 


112 


615-0106 


HOLE PLUG 


. 00 




615-0107 


SCREW 


. 15 




615-0108 


RIVET- 


. 15 




615-0109 


SCREW 


. 15 




615-01 10 


SCREW 


. 15 




615-0112 


THREADED SPACER 


. 15 



REMARKS 

REPL BY 6i 5-8212 



REPL BY 609-8209 
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m 


v SPARES ADMINISTRATION 






SUBSOARY Of TWUMPH-AOLER 


, SPARE PARTS LIST 




DATE: JULY 1, 1982 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION ... 


LIST 
PRICE ; 


REMARKS 




615-0114 


CLAMP 


1. 00 






615-0115 


SPACER 


. 15 




X 


615-0116 


DOOR STOP 


: 00 


REPL BY 101777-01 


ZZZ 


615-0117 


SCREW/ METRIC 


. 00 




ZZZ 


615-0118 


BOLT 


. 00 




222 


615-0119 


SCREW 


.00 






615-0120 


CLEVIS PIN 


.50 






615-0121 


FASTENER 


5. 50 




222 


615-0122 


DOOR LATCH 


. 00 






615-0123 


CLAMP 


1. 50 




221 


615-0124 


CONNECTOR CAP 


. 00 




X 


615-0127 


RIVET 


. 20 






615-0128 


SPACER 


. 25 






615-0129 


RIVET 


14. 00 






615-0130 


PLUG- 


. 15 






615-0131 


SCREW 


. 15 






615-0135 


RIVET 


.15 






615—0136 


SPEED NUT 


. 25 






615-0137 


SCREW 


.15 






615-0138 


SCREW 


. 75 




ZZZ 


615-0139 


HOLE PLUG 


. 00 






615-0140 


PLUNGER 


. 50 






615-0141 


GROMMET 


. 50 




ZZZ 


615-0142 


BUS BAR 


. 00 






615-0143 


CLAMP 


1. 50 






615-0144 


GRIP RING 


. 15 




ZZZ 


615-0145 


RETAINING RING 


.00 






615-0146 


STANDOFF 


. 50 






615-0147 


RIVET 


. 15 






615-0149 


CLAMP 


1. 00 






615-0150 


WELL NUT 


. 50 




ZZZ 


615-0157 


PCB SUPPORT 


.00 




X 


615-0158 


STUD 


1. 50 




X 


615-0159 


SPEED NUT 


. 15 






615-0162 


STANDOFF 


. 50 






615-0163 


SCREW 


. 15 






615-0164 


SPACER 


.15 






615-0165 


SCREW 


3. 50 






615-0166 


CLAMP 


1.50 






615-0167 


BUSHING 


3. 00 






615-0168 


ELBOW 


7. 00 






615-0172 


CLAMP 


1. 00 






615-0173 


CLAMP 


... 75 






615-0174 


ELBOW 


1 . 50 






615-0175 


ELBOW ’ 


4. 00 
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SUBSCMWOF TWUMPH-AOUR 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




615-0177 


STANDOFF 


. 15 


111 


615-0178 


FITTING 


. 00 




615-0179 


INSERT 


. 50 




615-0180 


SPACER 


. 25 




615-0183 


ADAPTER 


2. 00 




6 1 5-0 1 84 


ELBOW 


3. 50 




6 1 5-0 1 86 


SPACER 


. 15 




615-0187 


SCREW 


2. 00 




615-0188 


SCREW 


12. 00 




615-0190 


DASH POT 


28. 00 




615-0191 


SOLDER TOR M I N ATOR 


. 50 


111 


6 1 5-0 1 92 


STAND-OFF 


. 00 




615-0.193 


STAND-OFF 


2. 00 




615-0194 


NYLON SPACER 


. 15 




615-0195 


HOSE CLAMP 


. 15 




6 1 5—0 1 96 


HOSE CLAMP 


. 75 




615-0197 


HOSE CLAMP 


. 15 




615-0198 


hose clamp 


. 50 




615-0199 


SLEEVE 


. 75 




615-0200 


SLEEVE 


1. 00 


111 


615-0204 


SHOULDER SCREW 


. 00 




615-0210 


ROUND SPACER 


. 50 




615-0211 


BALL STUD 


. 75 




615-0212 


RIVET 


. 25 




615-0213 


RING CLIP 


. 15 


111 


615-0214 


SLEEVE 


. 00 




61 5-0215 


SPACER 


. 75 




615-0216 


CLIP 


. 25 




615-0217 


HINGE 


2. 00 




615-0219 


STUD 


. 75 




615-0220 


NUT 


. 75 




615-0222 


FASTENER 


1. 50 




615-0223 


FASTENER 


. 15 




615-0224 


FASTENER 


1. 50 




615-0225 


FASTENER 


. 15 




615-0226 


LATCH KIT 


3. 50 




615-0231 


MOUNTING CLIP 


. 50 




615-0233 


COOLER 


63. 00 




615-0234 


SPEED NUT 


. 50 




615-0235 


ADAPTOR 


8. 00 




6 1 5-0286 


TUBE FITTING "Y" 


3. 00 




615-0237 


TUBE FITTING "T" 


6. 50 




615-0238 


LOCKNUT 


4. 00 




615-0239 


HOSE FITTING "T" 


1. 00 




615-0240 


HOSE FITTING "Y" 


1. 50 



REMARKS 
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SUBSttARV OF TFBUMPH 


jjj 


SPARES ADMINISTRATION 
1 SPARE PARTS LIST 




H P6RTEC kJ- >;■ 


-ADLER 








LIST 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




615-0343 


CHASSIS SLIDE 


12. 00 




615-0344 


BRACKET MIG 


, 75 




615-0351 


STANDOFF HINGED 


1. 50 




615-0357 


STANDOFF HINGED 


1. 50 




615-0403 


SCREW 


. 15 


111 


615-0404 


SCREW 


. 00 




615-0410 


SCREW 


4. 00 




615-0460 


BANANA PLUG 


1. 50 


111 


615-0502 


SHOULDER SCREW 


. 00 


111 


615-0503 


SHOULDER SCREW 


. 00 




615-0520 


SHOULDER SCREW 


1. 50 




615-0532 


SHOULDER SCREW 


1. 50 




615-0553 


SPRING PLUNGER 


14. 00 




615-0600 


NUT HEX 


. 15 


III 


615-0606 


SCREW 


. 00 




615-0610 


SCREW 


.15 


111 


615-0812 


SCREW 


.00 




615-0832 


NUT 


1. 00 




615-1001 


LATCH 


. 50 




615-1010 


WASHER 


. 15 




615-1011 


GUIDE 


. 50 




615-1032 


NUT 


. 75 




615-1063 


STUD 


1. 00 




615-1072 


HOSE CLAMP 


1. 50 




615-1093 


RIVET 


. 25 




615-2014 


CLIP 


. 25 




615—2121 


SPACER 


. 25 




615-3404 


WOODRUFF KEY- 


.25 




615-4210 


SPADE BOLT 


. 75 




615-4211 


SCREW 


. 25 


X 


615-4212 


SCREW 


. 25 




615-4315 


SCREW 


2. 50 




615-4410 


POST ADJ PAWL 


8. 00 




615-4997 


BALL STUD 


. 75 


zzz 


615-6630 


RIVET 


. 00 


111 


615-6636 


RIVET 


. 00 


111 


615-6702 


RIVET 


00 


111 


615-6802 


RIVET 


. 00 


111 


615-6804 


RIVET 


. 00 


111 


615-6807 


RIVET 


.00 


111 


6 1 5—68 1 2 


RIVET 


. 00 




615-6822 


CAPTIVE SCREW 


2. 00 


111 


615-6901 


FASTENER 


. 00 


X 


615-7031 


INSERT 


. 25 




615-7282 


STANDOFF 


. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




615-7298 


STANDOFF 


. 50 




6 1 5-7500 


SCREW CAPTIVE 


5. 00 




615-7501 


SCREW CAPTIVE 


2. 50 


X 


615-8009 


SPACER 


. 50 




615-8010 


SPACER 


. 50 




6 1 5-8 i 04 


ST AN DOFF 


. 25 


111 


615-8211 


FASTENER STUD 


. 00 


111 


615-82.1.2 


RETAINING RING 


. 00 


111 


615-9325 


RIVET 


. 00 




615-9326 


RIVET 


. 15 




615-9740 


STANDOFF 


1. 50 




615-9750 


FASTENER COVER 


1. 50 




615-9751 


RETAINING RING- 


. 15 




615-9752 


FASTENER COVER 


1. 50 


111 


615-9753 


NUT 


. 00 




615-9755 


CLIP 


. 15 




615-9756 


SCREW 


1. 00 




615-9757 


PANEL SCREW 


2. 50 




615-9758 


RIVET 


. 15 




615-9759 


STANDOFF 


1. 00 




615-9760 


SCREW CAPTIVE 


2. 50 




6 1 6-000 1 


SPRING 


. 50 




6 1 6—0002 


SPRING 


. 15 


X 


616—0003 


SPRING 


. 50 




616-0004 


SPRING 


. 15 




616-0005 


SPR I NO 


. 75 


D 


6 1 6—0009 


SPRING 


. 00 


X 


616-0010 


SPR ING 


. 00 REPL.. 




616-0011 


SPR I NG 


. 25 




616-0012 


SPRING 


. 50 




6 1 6—00 1 3 


SPRING 


. 25 


111 


6 16—00 1 4 


WASHER 


. 00 


X 


6 1 6— 00 1 6 


SPR I NG 


. 75 




616-0017 


SPRING- 


. 50 




616-0013 


SPRING 


. 50 




6 1 6-00 1 9 


SPRING 


. 50 




6 1 6—0020 


SPRING 


. 25 


X 


616-0021 


SPRING 


. 50 


111 


616-0022 


SPRING 


. 00 




6 1 6—0023 


SPRING 


. 25 




6 1 6-0024 


SPR ING 


. 15 




616-0025 


d P R I MG 


. 50 




6 1 6—0026 


SPRING 


50 




616-0027 


SPRING 


, 25 


X 


616-0028 


SPRING 


. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



BY 616-0035 
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f * i pgrtec ■ ; ^ 


SPARES ADMINISTRATION 








SUBSOARY of triumph-adler 


SPARE PARTS LIST 






DATE: JULY 1, 1982 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




REMARKS 




616-0029 


SPRING 


1. 00 






211 


616-0030 


SPRING 


. 00 








616-0031 


SPRING 


. 15 








616-0032 


SPRING 


. 75 








616-0035 


PIN 


. 15 








616-0036 


SPRING 


1. 50 








616-0040 


SPRING 


. 25 








616-1018 


SPRING WASHER 


. 75 








616-1021 


SPRING WASHER 


• 50 






111 


616-3501 


SPRING 


. 00 








616-3502 


SPRING 


. 50 








616-3503 


SPRING 


2. 50 






221 


616-3504 


SPRING 


. 00 






211 


616-3505 


SPRING 


. 00 






222 


616—3506 


SPRING 


. 00 








616-3507 


SPRING 


. 25 






122 


616-3508 


SPRING 


. 00 






221 


616-7204 


SPRING 


. 00 






D 


616-7205 


SPRING 


. 00 








616-7206 


SPRING 


. 15 








616-7207 


SPRING 


. 25 








616-7208 


SPRING 


. 75 






222 


616-7209 


SPRING 


. 00 








616— 72i0 


COMPRESSION SPRING 


1. 00 








616-7211 


COMPRESSION SPRING 


1. 50 








617-0001 


SPLINE KEY 


. 50 






111 


617-0003 


SPLINE KEY 


. 00 








617-0004 


HEX KEY 


. 50 








617-0008 


SOLDER 


34. 00 






N 


617-0010 


SWITCH RETRACTOR TOOL 


9. 00 


FOR DSS OPTION 


X 


618-0013 


PAINT FLAT BLACK 


17. 00 


8 


OZ CAN 




6 1 8—002 1 


PAINT FLAT BLACK 


11. 00 


8 


OZ CAN 




618-0022 


PAINT ACRYLIC BLACK 


12. 00 


8 


QZ CAN, DEC 


212 


618-3001 


PAINT ORANGE 


. 00 


8 


OZ CAN 




618-6003 


PAINT IBM BLUE 


12. 00 


8 


OZ CAM 


X 


618-6011 


PAINT BLUE 


7. 00 


8 


OZ CAN 


112 


618-6012 


PAINT BLUE 


. 00 


INTERDATA 




618-8001 


PAINT LIGHT GRAY 


12. 00 


8 


OZ CAN BURROUGHS 




618-8004 


PAINT LIGHT GRAY 


12. 00 


8 


OZ CAN 




618-8005 


PAINT DARK GRAY 


1 1. 00 


8 


OZ CAN 




618-8006 


PAINT PEARL GRAY 


11. 00 


8 


OZ CAN UN I VAC 




618-8014 


PAINT DARK GRAY 


6. 50 


8 


OZ CAN GEC 




618-8016 


PAINT DOVE GRAY 


11. 00 


8 


OZ CAN DSOD 




618-8910 


PAINT ACRYLIC GRAY 


12. 00 


8 


OZ CAN 




618-9012 


PAINT ENAMEL OFF-WHITE 


12. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 




6 1 8-9? i 0 


SPRAY PAINT OFF-WHITE 


11. 00 




X 


619-4000 


CLIP HI NI GATOR 


1. 00 




X 


619-4001 


CLIP 


. 50 




X 


619-4002 


CLIP INSUL BLK 


. 50 




zzz 


620-0003 


FOAM 


. 00 


GCR SYSTEM 




621-0016 


SCREW 


. 15 




zzz 


621-0610 


SCREW 


. 00 




zzz 


621-1010 


SCREW 


. 00 




zzz 


621-1406 


SCREW 


. 00 




zzz 


621-1410 


SCREW 


.00 




zzz 


622-0808 


SCREW 


. 00 




X 


622-0810 


SCREW 


. 00 


REPL BY 602-0810 




623-0002 


CLEANING WAND 


2. 50 






623-0003 


CLEANING PAD 


. 75 




zzz 


624-0604 


SCREW 


. 00 




zzz 


624-0812 


SCREW 


. 00 






624-1604 


SCREW 


. 15 






624-1 8i0 


SCREW 


. 15 




zzz 


625-0381 


AIRPOT 


. 00 




zzz 


626-2901 


MODULE RAIL 


. 00 




zzz 


627—0606 


SCREW 


. 00 




R 


630-0007 


BURROUGHS ID POWER LABEL 


4. 00 


RESTRICTED 


R 


630-0008 


BURROUGHS ID POWER LABEL 


4. 00 


RESTRICTED 


R 


630-0009 


BURROUGHS MEDALLION 


. 2. 50 


RESTRICTED 


R 


630-0010 


BURROUGHS LOGO 


2. 00 


RESTRICTED 


zzz 


630—001 1 


BURROUGHS FORMATTER LABEL 


. 00 


RESTRICTED 


zzz 


630-0012 


BURROUGHS TRANSPORT LABEL 


. 00 


RESTRICTED 


R 


630-0024 


BURROUGHS UL LAEEL 


3. 50 


RESTRICTED 


R 


630-0025 


BURROUGHS LOGO 


3. 00 


RESTRICTED 


ZZZ 


630-0026 


BURROUGHS MEDALLION 


. 00 


RESTRICTED 


ZZZ 


630-0031 


GCR CABINET 


. 00 


GCR SYSTEM 




630-0032 


LABEL FCC INTERFERENCE 


. 15 






650-0001 


HEAT SINK 


. 75 






650-0002 


HEAT SINK 


. 50 






650-0004 


HEAT SINK 


. 75 






650-0008 


HEAT SINK 


' 2. 00 




ZZZ 


650— 1 26 1 


HEAT SINK 


. 00 






650-2230 


HEAT SINK 


1. 00 






651-0001 


HANDLE PCBA 


. 75 




ZZZ 


651-6100 


CARD EJECTOR 


. 00 






652-0001 


CARD GUIDE 


1. 00 






652-0002 


CARD GUIDE 


3. 50 






652-0003 


CARD GUIDE 


. 75 




zzz 


652-1250 


CARD GUIDE 


. 00 




zzz 


652-1450 


CARD GUTDE 


. 00 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




652-1650 


CARD GUIDE 


. 50 


ZZZ 


652-3101 


CARD GUIDE 


. 00 


X 


653-0001 


PIN WIRE WRAP 


. 15 


X 


653-1001 


PIN WIRE WRAP 


. 75 




653-2010 


TERMINAL 


. 15 




653-2011 


TERMINAL 


. 15 




653-2012 


TERMINAL 


. 15 


111 


653-2611 


TERMINAL 


. 00 


111 


653-2612 


TERMINAL 


. 00 


121 


654-0001 


TERMINAL 


. 00 




654-0002 


TERMINAL STANDOFF 


i. 00 




654-1461 


TERMINAL 


1. 50 


122 


655-0001 


SOLDER LUG 


. 00 




655-0003 


SOLDER LUG 


1. 00 


X 


655-1416 


SOLDER LUG 


. 15 




655-2006 


SOLDER LUG 


. 15 


222 


656-0001 


CRIMP LUG 


. 00 


212 


656-0003 


CRIMP LUG 


. 00 




656-0004 


LUG 


. 15 




656-0005 


CRIMP LUG 


1. 00 


112 


656-0007 


CRIMP LUG 


. 00 




656-0008 


CRIMP LUG 


. 50 


111 


656-0009 


CRIMP LUG 


. 00 




656-0010 


CRIMP LUG 


1. 00 




656-0011 


TERMINAL 


. 75 




656-0012 


. CRIMP LUG 


1. 50 




656-0013 


CRIMP LUG 


. 75 




656-0014 


. CRIMP LUG 


. 25 


X 


656-0015 


CRIMP LUG 


. 00 




656-0017 


CRIMP LUG 


. 25 




656-0018 


CRIMP LUG 


. 75 




656-0019 


CRIMP LUG 


. 25 


ZZZ 


656-0021 


CRIMP LUG 


. 00 




656-0023 


CRIMP LUG 


. 25 




656-0025 


CRIMP LUG 


. 25 


ZZZ 


656-0026 


CRIMP LUG 


. 00 


ZZZ 


656-0027 


CRIMP LUG 


. 00 




656-0029 


CRIMP LUG 


. 25 


ZZZ 


656-0030 


CRIMP LUG 


. 00 


ZZZ 


656-0031 


CRIMP LUG 


. 00 


ZZZ 


656-0032 


CRIMP LUG 


. 00 




656-0033 


CRIMP LUG 


. 50 


X 


656—0034 


CRIMP LUG 


. 50 




656-0036 


CRIMP LUG 


. 50 




656-0037 


BUTT CONNECTOR 


. 50 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 



REPL BY 656-2206 
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P6RTEC 



SPARES ADMINISTRATION . 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




656-0038 


CRIMP LUO 


. 25 




656-0040 


CRIMP LUO 


. 25 


zzz 


656-0041 


CRIMP LUG 


. 00 


X 


656-0043 


TERMINAL 


. 00 




656-0044 


TERMINAL 


. 50 




656-0045 


TERMINAL 


. 15 




656-0046 


TERMINAL 


. 25 




656-0047 


TERMINAL 


. 15 




656-0048 


TERMINAL 


. 50 




656-0049 


TERMINAL 


. 25 




656-0050 


TERMINAL6 


. 25 




656-0053 


TERMINAL 


. 50 


zzz 


656-0056 


TERMINAL 


. 00 




656;0057 


TERMINAL 


. 75 




656-0187 


TERMINAL 


. 50 




656-0188 


TERMINAL 


. 25 


X 


656-2156 


CRIMP LUO 


. 00 




656-2200 


CRIMP LUO 


. 15 




656-2206 


CRIMP LUG 


. 25 




656-3420 


TAB ADAPTER 


. 25 


X 


656-3671 


TERMINAL 


. 00 




656-8116 


BUTT CONNECTOR 


. 50 




656-8131 


CRIMP LUG- 


. 50 




656-8140 


CRIMP LUG 


. 50 




656-8141 


TERMINAL 


. 25 




656-9156 


CRIMP LUG 


. 25 


X 


656-9187 


CRIMP LUG 


. 00 




656-9200 


CRIMP LUG 


. 25 




657-0002 


TERMINAL 


. 15 




657-0003 


TERMINAL BLOCK 


12. 00 




657-0004 


TERMINAL BLOCK 


. 15 


zzz 


657-0005 


TERMINAL BLOCK 


. 00 




657-0007 


TERMINAL BLOCK 


6. 50 




657-0008 


TERMINAL BLOCK 


7. 00 




657-0011 


MARKER STRIP 


1. 00 




657-0012 


TERMINAL BLOCK 


8. 00 


X 


657-0013 


TERMINAL BLOCK 


. 00 




657-0014 


TERMINAL BLOCK 


4. 00 




657-0015 


TERMINAL STRIP 


5. 00 




657-0016 


TERMINAL BLOCK 


3. 00 




657-0017 


TERMINAL BLOCK 


2. 00 




657-0018 


TERMINAL BLOCK 


11. 00 


zzz 


657-0022 


TERMINAL BLOCK 


. 00 


zzz 


657-0512 


TERMINAL BLOCK 


. 00 


zzz 


657-1507 


TERMINAL BLOCK 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 656-8131 



REPL BY 656-9156 



REPL BY 656-8140 



REPL BY 656-0187 



REPL BY 657-0018 
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n 

amOARtrOTTnUM-AOLER 




SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



LIST 

PRICE 

3. 00 
. 00 
. 00 
. 00 
. 15 



REMARKS 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 




657-1510 


TERMINAL BLOCK 


ZZZ 


657-1512 


TERMINAL BLOCK 


111 


657-1514 


TERMINAL BLOCK 


111 


657-1522 


INSULATOR 




657-1632 


CLIP 


111 


657-1642 


CLIP 


111 


657-2121 


TERMINAL BLOCK 


111 


657-3708 


TERMINAL BLOCK 


111 


657-8901 


COVER 


111 


657-8992 


CLIP 




658-0002 


FUSE HOLDER 




658-0003 


FUSE BLOCK 




658-0004 


FUSE HOLDER 




658-2031 


FUSE HOLDER 




658-2038 


FUSE HOLDER 




658-4408 


FUSE HOLDER 




658-9160 


FUSE HOLDER 


111 


659-0001 


LAMP 




659-0003 


LAMP FORMATTER SWITCH 


X 


659-0004 


LAMP 


ZZZ 


659-0328 


LAMP 




659-0330 


LAMP 




659-0715 


LAMP 


ZZZ 


659-0716 


LENS 




659-0730 


LAMP 




659-0860 


LAMP 


ZZZ 


659-1111 


SOCKET 


ZZZ 


659-2341 


LAMPS 


ZZZ 


659-3024 


LAMPS METAL BASE 


ZZZ 


659-3741 


LAMP 




659-6830 


LAMPS 




659-8401 


LAMP 




660-0001 


BUMPER 


ZZZ 


660-0002 


GROMMET 




660-0003 


STRIP 




660-0004 


GROMMET 


X 


660-0006 


GROMMET 




660-0007 


GROMMET 




660-0009 


BUSHING 




660-0010 


BUSHING 




660-0011 


BUSHING 




660-0013 


GROMMET 




660-0016 


O-RING 




660-0017 


O-RING 




660-0018 


GROMMET 



. 00 
. 00 
. 00 
; oo 
. 00 

2. 00 

1. 50 
12. 00 

2. 50 
2. 50 

2. 50 
2. 00 
00 
2. 50 

. 00 REPL BY 659-2341 

. 00 
1. 00 
2 00 
. 00 
.75 

1. 50 
. 00 
. 00 
. 00 
. 00 

1. 50 
1. 50 
. 75 
. 00 
. 50 

. 50 
. 25 
. 50 
. 15 
. 25 

. 25 
. 75 
. 15 
.50 
. 15 
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SUBSCMAPY QP TRAJMPH-ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




660-0019 


GROMMET 


. 25 




660-0021 


GROMMET 


2. 00 




660-0022 


BUSHING 


. 25 




660-0023 


GROMMET 


. 15 




660-0024 


GROMMET 


. 75 




660-0025 


GROMMET 


. 25 




660-0026 


BUSHING 


. 50 




660-0027 


0 RING 


. 15 


X 


660-0031 


O-RING 


. 00 




660-0032 


O-RING 


. 15 


III 


660-0033 


O-RING 


. 00 




660-0034 


GROMMET 


. 25 




660—0035 


O-RING 


1. 50 




660-0038 


GROMMET 


. 25 




660-0040 


PROTECTIVE TRIM 


1. 00 


111 


660- t 122 


GROMMET 


. 00 


III 


660-2042 


O-RING 


. 00 




660-7702 


GROMMET 


2. 00 




660-7703 


GROMMET 


2. 00 


111 


660-7704 


GROMMET 


. 00 


X 


660-9032 


CAP 


. 00 


X 


660-9033 


PLUG 


. 15 




660-9034 


PLUG- 


. 15 




660-9035 


PLUG 


. 15 




660-9036 


HOLE PLUG 


. 15 




660-9037 


CAP 


. 25 




66 1 —000 1 


TIE WRAP 


. 15 




661—0002 


TIE WRAP- 


. 15 




661—0003 


TIE WRAP 


. 15 




66 1 -0004 


TIE WRAP 


. 25 




661-0005 


TIE WRAP 


. 25 




661-0006 


TIE WRAP MOUNT 


. 15 




661-0007 


TIE WRAP MOUNT 


. 25 




661-0008 


TIE WRAP MOUNT 


. 15 




661-0010 


CLAMP 


. 50 




661 —00 J. 1 


TIE WRAP 


. 50 


X 


66 i —00 1 2 


CLAMP 


. 25 




66 1 -00 i 3 


CLAMP 


. 25 




661-0014 


CLAMP 


. 15 




661-0015 


CLAMP 


. 15 




66 1 —00 1 6 


CLAMP 


. 15 




66 1 -00 1 7 


CLAMP 


. 50 




661 —00 18 


CLAMP 


. 25 




661-0020 


CLAMP 


. 15 


111 


661-0024 


STRAP 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 660-0032 



UM FT 



REPL BY 1 09 50 5— 01 
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SUBSOARV OF TRIUMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




661-0027 


PRESS CLIP 


. 50 


Z2Z 


661-0028 


CABLE TIE 


. 00 




661-0029 


TENSION CLIP 


. 15 




661-0030 


TIE WRAP MOUNT 


. 75 


ZZZ 


661-0031 


CLAMP 


. 00 




661-0039 


CLAMP 


1. 50 




661-0040 


SPACER 


. 50 




661-0041 


CLAMP 


. 50 




661-0043 


CABLE TIE 


1. 50 




661—0046 


CLAMP 


. 25 


ZZZ 


662-0001 


HINGE PAIR 


. 00 


ZZZ 


662-0435 


HINGE 


. 00 


ZZZ 


662-2571 


HANDLE 


. 00 




663-0001 


CIRCUIT BREAKER 


33. 00 




663-0002 


CIRCUIT BREAKER 


52. 00 




663-0003 


CIRCUIT BREAKER 


. 25 




663-0004 


CIRCUIT BREAKER 


125. 00 




663-0005 


CURCUIT BREAKER 


125. 00 


ZZZ 


663-0006 


CIRCUIT BREAKER 


. 00 




663-2052 


FUSE 5A 250V SLOW BLOW 


1. 50 




663-3010 


FUSE 1A 250V FAST BLO 3AG 


. 50 


X 


663-3015 


FUSE 1. 5A 250V FAST BLOW 


1. 50 




663-3020 


FUSE 2A 250V FAST BLO 3AG 


. 50 




663-3030 


FUSE 3A 250V FAST BLO 3AG 


. 50 




663-3050 


FUSE 5A 32V FAST BLOW 3AG 


. 25 




663-3070 


FUSE 7 A 32V FAST BLOW 


. 25 




663-3080 


FUSE 8A 32V FAST BLOW 3AG 


. 50 




663-3082 


FUSE 8A 250V FAST BLOW 


. 75 




663-3100 


FUSE 10A 32V FAST BLO 3AG 


. 50 




663-3150 


FUSE 15A 32V FAST BLO 3AG 


. 25 




663-3152 


FUSE 15A 250V FAST BLOW 


. 75 




663-3200 


FUSE 20A 32V FAST BLO GAG- 


. 25 




663-3510 


FUSE 1A 250V SLOW BLO 3AG 


1. 00 




663-3515 


FUSE 1.5A 250V SLOBLO 3AG 


1. 00 




663-3520 


FUSE 2A 250V SLOW BLO 3AG 


2. 00 




663-3525 


FUSE 2. 5 A 250V SLOW BLOW 


1. 50 




663-3530 


FUSE 3A 250V SLOW BLOW 


1. 50 




663—3550 


FUSE 5A 250V SLOW BLO 3AG 


1. 50 


ZZZ 


663—36 1 2 


FUSE D2/D5 PWR SUPPLY 


. 00 


ZZZ 


663-3615 


FUSE D2/D5 PWR SUPPLY 


. 00 




663-3700 


FUSE 10A 250V SLOW BLOW 


2. 00 




663-3750 


FUSE 15A 250V SLOW BLO 


1. 50 


ZZZ 


664-0004 


CLAMP 


. 00 




664-0005 


CLAMP 


1. 50 




664-0006 


CLAMP 


1. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



F6250 

GCR SYSTEM 
CERAMIC OR GLASS 



GLASS TUBE 
CERAMIC 

CERAMIC 



CERAMIC OR GLASS 
CERAMIC OR GLASS 



CERAMIC 

CERAMIC 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 




SUBSOUm OF TRUMPH ADLER 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


REMARKS 


111 


664-1851 


CLAMP 


. 00 




111 


664—5486 


CLAMP 


. 00 






664-8697 


CAPACITOR CLAMP 


1. 50 






665-0001 


GREASE 


47. 00 






665-0002 


SILICONE GREASE 


38. 00 


5 OZ TUBE 




665-0003 


OIL 


7. 50 




D 


665-0004 


GREASE 


. 00 




D 


665-0005 


LUBRICANT SPRAY 


. 00 




X 


665-0006 


LUBE 


49. 00 




X 


665-0007 


LANOLIN 


24. 00 






665—0008 


LUBRICANT 


20. 00 






665-0009 


GREASE HIGH TEMP 


14. 00 




111 


666-000 1 


NUMENTAL CAM 


. 00 






667-0001 


TAPE 


. 50 






667-0002 


ADHESIVE 


. 15 




X 


667-0003 


ADHESIVE 


48. 00 






667-0004 


S I LAST I C 


51. 00 






667-0005 


TAPE 


. 50 






667-0007 


CEMENT 


12. 00 




D 


667-0008 


LOCTITE GRADE C 


. 00 






667-0009 


ADHES I VE 


10. 00 






667-0010 


VINYL TAPE 


. 50 






667-0011 


ADHESIVE TAPE 


. 15 






667-0012 


TAPE 


. 50 






667-0013 


TAPE REFLECTIVE 


. 50 






667-0014 


ADHESIVE 


47. 00 






667-0015 


TAPE TRANSFER 


. 15 




111 


667-0016 


SILICONE SHEET- 


. 00 






667-0017 


STRIP 


1. 50 






667-0018 


STRIP NEOPRENE 


. 1 5 






667-0019 


ADHESIVE 


4. 00 






667-0020 


GASKET 


. 21 






667-0021 


ADHESIVE 


17. 00 






667-0023 


TAPE 


5. 50 






667-0024 


ADHESIVE 


8. 00 






667-0025 


TAPE 


. 50 






667-0026 


TAPE 




UM FT 




667-0028 


RUBBER STRIP 


2. 50 






667-0029 


ADHESIVE 


145. 00 




111 


667-0030 


GASKET 


. 00 






667-0031 


GASKET 


. 25 




X 


667—0032 


GASKET 


. 75 




111 


667-0033 


GASKET 


. 00 






667-0034 


GASKET 


. 50 






667-0035 


GASKET 


. 25 
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SUBSIDIARY OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




667-0036 


GASKET 


. 75 




667-0038 


GASKET 


2. 00 




667-0040 


EPOXY 


12. 00 


D 


667-0042 


ADHESIVE 


. 00 


ZZZ 


667-0047 


SILICONE CMPD 


. 00 




667-0050 


SILASTIC 


9. 50 


111 


667-0051 


LUBRICANT 


. 00 




667-0052 


TAPE 


34. 00 


111 


667-0053 


TAPE 


. 00 


111 


667-0054 


VINYL FOAM TAPE 


. 00 




667-0055 


ADHESIVE 


64. 00 




667-0056 


TAPE 


34. 00 




667-0062 


ADHESIVE 


73. 00 




667-0065 


ADHESIVE 


18. 00 




667-0067 


ADHESIVE 


5. 50 




667-0068 


ADHESIVE 


58. 00 




667-0071 


ADHESIVE 


35. 00 




667-0072 


LOCTITE DIMETHACRYLATE 


46. 00 




667-0074 


ADHESIVE 


60. 00 




667-0076 


TAPE 


70. 00 




667-0100 


ADHESIVE 


17. 00 


X 


667-0101 


TAPE 


. 75 




667-0102 


NEOPRENE STRIP 


1. 50 




667-0103 


BUMPER 


. 15 




667-0104 


TAPE 


. 75 


ZZZ 


667-0105 


TRIM ADHESIVE 


. 00 




667—0106 


ADHESIVE 


1. 00 


X 


667-0107 


ADHESIVE 


. 00 


111 


667-0108 


ADHESIVE 


. 00 




667-0109 


ADHESIVE 


17. 00 




667-0110 


SCOTCHLITE TAPE ONE ROLL 


135. 00 




667-0111 


ADHESIVE 


14. 00 




667—01 1 2 


GASKET 


2. 00 




667-0114 


ADHESIVE 


14. 00 




667-0116 


ADHESIVE 


5. 50 




667-0117 


ACTIVATOR 


9. 50 




667-0119 


ADHESIVE TAPE 


8. 50 




667— 0 1 22 


EPOXY 


6. 00 




667-0125 


SILICON ADHESIVE 


21. 00 




667-0549 


TEFLON FILM TAPE (3M5490) 


120. 00 




667- 1 1 39 


MARKER 


1. 50 


111 


667-1140 


MARKER 


. 00 


111 


667-1141 


WIRE MARKER 


. 00 




667-1143 


MARKER 


1 . 50 


111 


667-1145 


MARKER 


. 00 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



3 OZ TUBE 



50 ML BOTTLE 



REPL BY 667-0050 



150 FT PER ROLL 



PER ROLL 1 ” X 36 YDS 





SUBSOARVOF TRUMPHAOLER 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


111 


667-1146 


MARKER 


. 00 


111 


667-1150 


WIRE MARKER 


. 00 


111 


667— 1151 


WIRE MARKER 


* . 00 




667-1154 


WIRE MARKER 


1. 50 




667-2216 


CEMENT 


37. 00 




667-4475 


ADHESIVE 


54. 00 




667-4476 


VINYL TAPE 


. 15 


X 


668-0001 


INSULATOR 


. 00 




668-0002 


INSULATOR 


, 25 




668-0003 


INSULATOR 


. 15 


111 


668-0004 


INSULATOR 


... 00 




668-0005 


INSULATOR 


. 15 




668-0007 


I NS'ULAT OR 


. 25 




668-0008 


PAD 


. 15 




668-0009 


TEFLON BUSHING 


. 15 




668-0023 


I NSULATOR 


. 50 




668—0066 


I NSULATOR 


. 50 




668-0123 


INSULATOR 


. 15 




668-0603 


WASHER 


. 15 




668-3011 


I NSULATOR 


1. 00 




668-5607 


WASHER 


. 15 




668-7717 


INSULATOR 


. 15 




669-0001 


WRAPPING SPIRAL 


. 75 




669-0004 


VACUUM HOSE 


2. 00 


111 


669-0005 


SLEEVING 


. 00 




669-0006 


SLEEVING 


1. 00 




669-0007 


SLEEVING 


. 50 




669-0009 


TUBING 


. 50 




669-0010 


SLEEVING 


i. oo 




669-0011 


TUBING 


. 50 




669-0012 


TUBING 


1. 50 


X 


669-0013 


TUBING 


. 00 




669-0014 


VACUUM HOSE 


4. 50 




669-0016 


SLEEVING 


. 15 




669-0017 


TUBING 


3. 00 




669-0018 


SLEEVING 


. 75 




669-0019 


SHRINK SLEEVING 


1. 00 




669-0020 


SLEEVING 


. 75 




669-0030 


SLEEVING 


1. 00 




669-0038 


SLEEVING 


1. 50 




669-0069 


ADHESIVE ACCELERATOR 


13. 50 




669-0080 


SLEEVING 


1. 50 




669-0083 


SLEEVING 


1. 50 




669-0100 


SLEEVING 


. 15 




669-0118 


SLEEVING 


. 50 
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DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 668-0003 



UM FT 



REPL BY 669-0017 




SUBSOAPV OF TRIUMPH -AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 









LIST 


CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


zzz 


669-0119 


SLEEVING 


. 00 




669-0122 


SLEEVING 


. 50 


zzz 


669-3801 


TUBING 


. 00 


zzz 


669-7001 


SLEEVING 


. 00 




669-7002 


SLEEVING 


1. 00 




669-7003 


SLEEVING 


1. 50 




669-7004 


SLEEVING 


1. 50 




669-7005 


SLEEVING 


1. 00 




669-7006 


SLEEVING 


2. 00 


zzz 


669-7007 


SLEEVING 


. 00 


zzz 


669-7008 


SLEEVING 


, 00 


zzz 


670-2341 


HEAT SINK 


. 00 


zzz 


671-4890 


PHOTO PLATE 


. 00 


zzz 


671-4891 


PHOTO FILM 


. 00 




689-0014 


WIRE, TEFLON INSULATED 1.50 




689-0016 


WIRE 


. 25 




689-0018 


WIRE 


. 50 




689-0914 


WIRE 


1. 50 




689-0916 


WIRE 


. 50 


X 


689-1822 


°WIRE 


. 00 




689-2214 


WIRE 


1. 50 




689-2216 


WIRE 


. 75 




689-5518 


WIRE 


. 75 


zzz 


689-6014 


WIRE 


.00 




689-8822 


WIRE 


. 75 




689-9918 


WIRE 


. 50 




690-0008 


WIRE 


. 75 




690-0010 


WIRE 


. 15 




690-0014 


WIRE 


. 25 




690-0016 


WIRE 


. 15 




690-0018 


WIRE 


. 15 




690-0022 


WIRE 


. 15 




690-0024 


WIRE 


. 15 




690-0424 


WIRE 


. 15 




690-0524 


WIRE 


. 15 




690-0916 


WIRE 


. 25 




690-0922 


WIRE 


. 15 




690-0924 


WIRE 


. 15 




690-1012 


WIRE 


. 50 




690-1014 


WIRE 


. 25 




690-1016 


'WIRE 


. 15 




690-1018 


WIRE 


. 15 


zzz 


690-1020 


WIRE 


. 00 




690-1022 


WIRE 


. 15 




690-1024 


WIRE 


. 15 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



TEFLON 



REPL BY 689-8822 



UM FT 
UM FT 
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SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 




9UBSOARV OF TRfcJMPH-AOLER 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 



111 



111 



X 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


690-1124 


WIRE 


. 15 


690-1422 


WIRE 


. 15 


690-1424 


WIRE 


. 15 


690-1522 


WIRE 


. 15 


690-1822 


WIRE 


. 15 


690-1924 


WIRE 


. 15 


690-2008 


WIRE 


. 75 


690-2010 


WIRE 


. 75 


690-2012 


WIRE , 


. 50 


690-2014 


WIRE 


. 15 


690-2016 


WIRE 


. 15 


690-2018 


WIRE 


. 15 


690-2020 


WIRE 


. 75 


690-2022 


WIRE 


. 15 


690-2024 


WIRE 


. 15 


690-2224 


WIRE 


. 15 


690-2424 


WIRE 


. 15 


690-2924 


WIRE 


. 15 


690-3012 


WIRE 


. 25 


690-3014 


WIRE 


. 15 


690-3016 


WIRE 


. 15 


690-3018 


WIRE 


. 15 


690-3020 


WIRE 


. 00 


690-3022 


WIRE 


. 15 


690-3024 


WIRE 


. 15 


690-3324 


WIRE 


. 15 


690-3422 


WIRE 


. 15 


690-3424 


WIRE 


. 15 


690-3922 


WIRE 


. 15 


690-3924 


WIRE- 


. 15 


690-4010 


WIRE 


. 50 


690-4012 


WIRE- 


. 50 


690-4014 


WIRE 


. 25 


690—40 1 6 


WIRE 


. 15 


690-4020 


W IRE 


. 00 


690-4022 


WIRE 


. 15 


690-4024 


WIRE 


. 15 


690—4222 


WIRE 


. 15 


690-4424 


WIRE 


. 15 


690-4914 


WIRE 


. 25 


690-4924 


WIRE 


. 50 


690-5012 


WIRE 


. 50 


690-5014 


WIRE 


. 25 


690-5018 


WIRE 


. 15 


690-5020 


WIRE 


. 15 



REMARKS 



UM FT 
UM FT 
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P_^i-|P6RTEC Jgg 




SPARES ADMINISTRATION 






SUBSIDIARY OF TRIUMPH-ADLER 




SPARE PARTS LIST 




DATE: JULY 1, 1982 


CODE 


PART NUMBER 




DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 


REMARKS 




690-5022 


WIRE 




. 15 






690-5024 


WIRE 




. .15 






690-5030 


WIRE 




. 15 






690-5416 


WIRE 




. 25 






690-5524 


WIRE 




. 15 






690-5914 


WIRE 




. 25 






690-5922 


WIRE 




. 15 






690-5924 


WIRE 




t 15 






690-6012 


WIRE 




. 50 






690-6014 


WIRE 




. 50 






690-6018 


WIRE 




. 15 




222 


690-6020 


WIRE 




. 00 






690-6022 


WIRE 




. 15 






690-6024 


WIRE 




. 15 






690-6422 


WIRE 




. 15 






690-6424 


WIRE 




. 15 




122 


690-6624 


WIRE 




. 00 






690-6914 


WIRE 




. 50 






690-6924 


WIRE 




. 15 






690-7012 


WIRE 




. 50 






690-7014 


WIRE 




. 25 






690-7016 


WIRE 




. 15 






690-7022 


WIRE 




. 15 






690-7422 


WIRE 




. 15 






690-7424 


WIRE 




. 15 






690-7724 


WIRE 




. 15 




222 


690-7924 


WIRE 




. 00 






690-8012 


WIRE 




. 50 






690-8018 


WIRE 




. 15 


UM FT 




690-8022 


WIRE 




. 15 






690-8322 


WIRE 




. 15 






690-8422 


WIRE 




. 15 






690-8424 


WIRE 




. 15 






690-8824 


WIRE 




. 15 






690-8922 


WIRE 




. 15 






690-8924 


WIRE 




. 15 






690-9010 


WIRE 




. 50 






690-9014 


WIRE 




. 25 






690-9016 


WIRE 




. 15 






690-90 1 8 


WIRE 




. 15 






690-9022 


WIRE 




. 15 






690-9512 


WIRE 




. 25 




217 . 


690-9514 


WIRE 




. 00 






690-9924 


WIRE 




, 15 






691-0022 


WIRE 
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9UBS0UfW0F TmjMPHAOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 




DESCRIPTION 


PRICE 


zzz 


691-0024 


WIRE 




. 00 


111 


691-5030 


WIRE 




. 00 




691-6030 


WIRE 




. 15 




691-8017 


WIRE 




. 15 




691-8019 


WIRE 




. 15 




691-9022 


WIRE 




. 15 


X 


691-9030 


WIRE 




. 15 


X 


692-0001 


POWER 


CABLE 


. 00 




692-0002 


POWER 


CORD DOMESTIC 


. 50 




692-0003 


POWER 


CORD EUROPEAN 


9. 50 




692-0004 


POWER 


CORD-DOMESTIC 


5. 50 




692-0005 


POWER 


CORD-DOMESTIC 


5. 00 




692-0006 


POWER 


CORD-DOMESTIC 


6. 50 




692-0022 


WIRE TWISTED PAIR 


. 50 




692-0100 


POWER 


SUPPLY CORD 


22. 00 


X 


692-0250 


POWER 


CORD 


.00 




692-0251 


POWER 


CORD 


14. 00 




692-0252 


POWER 


CORDSET 


8. 00 




692-0253 


POWER 


CORD 


1 1 . 00 




692-0254 


POWER 


CORD 


8. 00 




692-0255 


POWER 


CORD 


24. 00 




692-0787 


POWER 


CORD 


4. 00 




692- 1 022 


WIRE 




. 15 


X 


692-2717 


POWER 


CORD 


. 00 




692-3791 


POWER 


CORD 


. 75 




692-4032 


WIRE- 




1. 50 




692-7250 


POWER 


CORD 


10. 00 


111 


693-0001 


CABLE 




. 00 




693-0003 


CABLE 




. 50 


111 


693-0004 


CABLE- 




. 00 


111 


693-0005 


CABLE 




. 00 


111 


693-0006 


CABLE 




. 00 


111 


693-0007 


CABLE 




. 00 




693-0008 


CABLE 




1. 00 


111 


693-0009 


CABLE 




. 00 


111 


693-0010 


CABLE 




. 00 




693-0012 


WIRE 




. 75 




693-0013 


CABLE 




2. 00 




695-0018 


WIRE 




. 15 




695-0022 


WIRE 




. 15 




695-0024 


WIRE 




. 15 




695-0026 


WIRE 




. 15 




695-0118 


SLEEVING 


. 25 




696-0002 


CABLE 




13. 00 




696-0003 


CABLE 




6. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



REPL BY 692-0004 



REPL BY 692-0005 

EUROPEAN 

F6250 



REPL BY 692-0006 
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SUBSOAF1Y OF TRIUMPH -ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 




696-0004 


CABLE 


7. 50 




696-0005 


CABLE 


10. 00 




696-0014 


CABLE 


17. 00 




696-0020 


CABLE 


1. 50 




696-0034 


CABLE 


1. 50 




696-0040 


CABLE 


2. 00 




696-0050 


CABLE- 


2. 50 


X 


696-3365 


CABLE 


1. 50 




696-3405 


CABLE 


2. 50 




696-3475 


CABLE 


5. 50 




696-3476 


CABLE 


8. 00 


111 


696—3624 


CABLE 


. 00 


111 


696-6426 


CABLE 


. 00 


111 


697-0001 


WIRE 


. 00 




697-0002 


WIRE 


. 75 


X 


697-0003 


WIRE 


2. 50 


X 


697-0005 


WIRE 


5. 50 




697-0006 


. BUSS BAR 


2. 00 




697-0007 


BUSS BAR 


2. 50 




697-0008 


BUSS BAR 


2. 50 




697-0009 


BUSS BAR 


2. 50 




697-0010 


BUS BAR 


4. 00 




697-0011 


BUS BAR 


6. 00 


111 


698-0001 


WIRE 


. 00 




700-0001 


IC 


1. 50 




700-0002 


IC 


1. 00 




700-0003 


IC 


1. 00 




700-0004 


IC 


1. 50 


X 


700-0006 


IC 


. 00 




700-0115 


IC 


2. 00 




700-0116 


IC 


1. 50 




700-0125 


IC 


3. 00 


X 


700-0132 


IC 


4. 00 




700-0521 


IC 


4. 50 




700-1103 


IC 


28. 00 




700-1153 


IC 


5. 50 




700-1402 


IC 


1. 50 




700-1438 


IC 


3. 50 




700-1451 


IC 


1. 50 




700-1485 


IC 


3. 00 


111 


700-1488 


IC 


. 00 


X 


700-2680 


DIODE MATRIX 


. 00 


111 


700-3002 


IC 


. 00 


iii 


700-3046 


IC 


. 00 


111 


700-3062 


IC 


. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 



UM FT 



REPL BY 705-4112 



REPL BY 1069 50- XX. 
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9UBSOAHY OF TRIUMPH -AGLEft 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 

111 

X 



X 

111 

111 



X 



X 



X 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


700-31 14 


1C 


. 00 


700-3207 


IC 


16. 00 


700-4000 


IC 


. 00 


700-4010 


IC 


. 75 


700-4040 


IC 


1. 50 


700-4050 


IC 


1. 00 


700-4100 


IC 


1. 50 


700-4101 


IC 


. 00 


700-4104 


IC 


. 00 


700-4107 


IC 


1. 00 


700-41 10 


IC 


. 75 


700-4121 


IC 


1. 50 


700-4123 


IC 


1. 50 


700-4132 


IC 


2. 00 


700-4150 


IC 


5. 00 


700-4151 


IC 


2. 00 


700-4153 


IC 


1. 50 


700-4155 


IC 


1. 50 


700-4156 


IC 


3. 50 


700-4157 


IC 


2. 00 


700-4158 


ic- 


. 00 


700-4161 


ic- 


2. 00 


700-4163 


le 


2. 50 


700-4164 


IC 


i. 50 


700-4165 


IC 


3. 00 


700-4170 


1 C 


3. 00 


700-4174 


IC 


2. 00 


700-4175 


IC 


2. 00 


700-4180 


IC 


2. 00 


700-4198 


IC 


4. 00 


700-4200 


IC 


2. 50 


700-4221 


IC 


2. 00 


700-4276 


IC 


4. 00 


700-4300 


IC 


3. 50 


700-4390 


IC 


2. 50 


700-4393 


IC 


4. 00 


700-4740 


IC 


2. 00 


700-4741 


IC 


1. 50 


700-4860 


IC 


2. 00 


700-5107 


IC 


2. 50 


700-5113 


IC 


4. 00 


700-5207 


IC 


3. 50 


700-5452 


IC 


1. 00 


700-5453 


IC 


1. 50 


700-5462 


IC 


2. 50 



DATE: JULY 1, 1982 
REMARKS 

REPL BY 705-7400 



REPL BY 710-4158 
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SUBSOARY OF TFBUMPH-ADL£R 



PERTEC 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE PART NUMBER DESCRIPTION 





700-5733 


IC 




700-5835 


IC 




700-7230 


IC 




700-7400 


IC 




700-7401 


IC 




700-7402 


IC 




700-7404 


IC 




700-7405 


IC 




700-7406 


IC 




700-7407 


IC 




700-7408 


IC 




700-7410 


IC 




700-7412 


IC 




700-7413 


IC 




700-7414 


IC 




700-7416 


IC 




700-7419 


IC 




700-7420 


IC 




700-7425 


IC 




700-7430 


IC 




700-7433 


IC 




700-7437 


IC 




700-7438 


1C 




700-7440 


IC 




700-7445 


IC 




700-7450 


IC 




700-7454 


IC 




700-7474 


IC 




700-7476 


IC 




700-7483 


IC 




700-7435 


IC 




700-7486 


IC 




700-7490 


IC 




700-7492 


IC 




700-7493 


IC 




700-7495 


IC 




700-7496 


IC 


X 


700-7533 


IC 




700-7545 


IC 




700-8020 


IC 




700-8097 


IC 




700-8216 


IC 


zzz 


700-8284 


IC 


zzz 


700-8300 


IC 


111 


700-8330 


IC 



LIST 

PRICE 

2. 00 
1. 50 
1. 50 
. 75 

1. 50 

. 75 
1. 00 
1. 00 

2. 00 
. 75 

. 75 
. 75 
i. 00 
1. 00 
1. 50 

1. 00 
1. 50 
. 75 
1. 50 
. 75 

. 75 
. 75 
1. 00 
. 75 
3. 50 

. 75 

1. 50 
1. 00 

2 . 00 
2. 00 

2. 00 
1. 00 

1. 50 

2 . 00 
1. 50 

1. 50 
1. 50 
10. 00 

1. 50 
5. 50 

2 . 50 
8. 00 

. 00 
. 00 
. 00 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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SUBSOARV OF TRU4PH- AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE 


PART NUMBER 


DESCRIPTION 


LIST 

PRICE 




700-8360 


IC 


2. 00 




700-8440 


IC 


1. 00 


111 


700-8450 


IC 


. 00 




700-8460 


IC 


3. 00 


111 


700-8480 


IC 


. 00 




700-8520 


IC 


2. 00 




700-8530 


IC 


4. 00 


111 


700-8560 


IC 


. 00 


111 


700-8620 


IC 


. 00 


X 


700-8815 


IC 


. 00 




700-8836 


IC 


3. 00 




700-8837 


IC 


4. 00 


111 


700-8838 


IC 


. 00 




700-9328 


IC 


11. 00 




700-9334 


IC 


7. 50 




700-9374 


IC - 


8. 50 




701-7476 


IC 


4. 00 




701-7496 


IC 


6. 00 




701-8360 


IC 


2. 50 




701-8440 


IC 


2. 50 




701-8460 


IC 


6. 00 


X 


701-8520 


IC 


6. 50 




701-8530 


IC 


. 75 




702-0001 


IC 


94. 00 




702-0047 


IC 


115. 00 




702-0108 


IC 


50. 00 




702-2114 


IC 


28. 00 




702-2732 


IC 


7. 50 




702-6801 


IC 


no. oo 




702-6803 


IC 


110. 00 




702-7489 


IC 


8. 00 




702-8085 


IC 


47. 00 




702-8253 


IC 


5. 00 




702-8255 


IC 


20. 00 




702-8257 


IC 


78. 00 




702-8500 


IC 


77. 00 


D 


702-8701 


E-PROM MICROPROCESSOR 


. 00 




703-0050 


IC 


9. 50 




703-0070 


IC 


9. 50 




703-0100 


IC 


14. 00 




703-0101 


IC 


5. 50 


X 


703-0107 


IC 


. 00 




703-0200 


IC 


18. 00 


X 


703-0201 


IC 


. 00 




703-2115 


re 


28. 00 



REMARKS 



REPL BY 700-7425 



NOT USED 



PERTEC DEPOT ONLY 



NOT USED 
NOT USED 
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SUBSOAR/ OF TRIUMPH - ADLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



DATE: JULY 1, 1982 



CODE PART NUMBER DESCRIPTION 



LIST 

PRICE REMARKS 



703-2192 


IC 


705-2103 


IC 


705-2610 


IC 


705-4112 


IC 


705-4124 


IC 


705-4132 


IC 


705-4133 


IC 


705-4135 


IC 


705-4138 


IC 


705-4139 


IC 


705-4151 


IC 


705-4153 


IC 


705-4157 


IC 


705-4163 


IC 


705-4174 


IC 


705-4175 


IC 


705-4240 


IC 


705-4241 


. IC 


705-4251 


IC 


705-4280 


IC 


705-4373 


IC 


705-4374 


IC 


705-7400 


IC 


705-7402 


IC 


705-7404 


IC 


705-7405 


IC 


705-7408 


IC 


705-7410 


IC 


705-7420 


IC 


705-7430 


IC 


705-7438 


IC 


705-7440 


IC 


705-7451 


IC 


705-7474 


IC 


705-7485 


IC 


705-7486 


IC 


705-8262 


IC 


705-8568 


IC 


705-9316 


IC 


705-9348 


IC 


706-6821 


IC. 


710-0001 


IC 


710-2632 


IC 


710-2907 


IC 


710-4107 


IC 



12 . 00 
18. 00 
8. 00 

2 . 00 
5. 00 

5. 50 
2 . 00 

4. 00 

5. 50 

2. 50 

8 . 00 

1. 50 

13. 00 

3. 00 
5. 50 

i 

2. 50 
12. 00 
23. 00 

4. 50 

5. 00 

13. 00 

13. 00 
1. 00 
1. 50 

1. 50 

2 . 00 
. 75 

2. 00 
2 . 00 
2. 50 

2. 50 
. 75 
2. 00 

1. 50 
9. 50 

4. 00 
18. 00 

. 00 NOT USED 
4. 50 
1 1 . 00 

14. 00 
4. 00 

6. 50 
16. 00 

2 . 00 
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SueSCHflY OF TmiMPMAOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



CODE 



LIST 



PART NUMBER 


DESCRIPTION 


PRICE 


710-4109 


IC 


1 . 50 


710-4112 


xc 


1 . 50 


710-4113 


IC 


1 . 50 


710-4123 


IC 


2 . 00 


710-4124 


IC 


3 . 50 


710-4132 


IC 


1 . 50 


710-4133 


IC 


1 . 50 


710-4138 


IC 


3 . 00 


710-4139 


IC 


3 . 00 


710-4151 


IC 


2 . 00 


710-4153 


IC 


1 . 00 


710-4155 


IC 


3 . 00 


710-4156 


IC 


3 . 00 


710-4157 


IC 


2 . 00 


710-4158 


IC 


1 . 50 


710-4160 


IC 


3 . 50 


710-4161 


IC 


2 . 50 


710-4163 


IC 


2 . 50 


710-4164 


IC 


2 . 00 


7 1 0-4 165 


xc 


4 . 00 


7 1 0 - 4 1 66 


IC 


3 . 00 


710-4170 


IC 


5 . 50 


710-4174 


IC 


2 . 00 


710-4175 


T £ 


1 . 50 


710-4191 


IC 


16 . 00 


710-4193 


IC 


2 . 50 


710-4194 


IC 


4 . 00 


710-4221 


IC 


2 . 50 


710-4240 


IC 


2 . 50 


710-4244 


IC 


2 . 50 


710-4245 


IC 


7 . 50 


710-4257 


IC 


3 . 00 


710-4258 


IC 


2 . 50 


710-4259 


ic 


1 . 50 


710-4266 


IC 


2 . 50 


710-4273 


IC 


6 . 00 


710-4279 


IC 


4 . 00 


710-4280 


IC 


5 . 00 


710-4298 


IC 


4 . 00 


710-4367 


I C 


2 . 50 


710-4368 


IC 


1 . 50 


710-4373 


IC 


2 . 50 


710-4374 


IC 


7 . 50 


710-4377 


IC 


4 . 50 


710-4378 


IC 


4 . 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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SUBSOAR/ OF TRIUMPH-AOLER 



SPARES ADMINISTRATION 
SPARE PARTS LIST 



LIST 

CODE PART NUMBER DESCRIPTION PRICE 



710-4393 


IC 


3. 00 


710-7400 


IC 


. 75 


710-7402 


IC 


1. 00 


710-7404 


IC 


1. 00 


710-7405 


IC 


. 75 


710-7408 


IC 


1. 00 


710-7410 


IC 


1. 00 


710-7411 


IC 


1. 00 


710-7413 


IC 


1. 00 


710-7414 


IC 


1. 50 


710-7420 


I c 


. 75 


710-7421 


IC 


2. 00 


710-7427 


IC 


1. 00 


,710-7430 


IC 


. 75 


710-7432 


IC 


1. 00 


710-7437 


IC 


1. 00 


710-7438 


IC 


1. 00 


710-7440 


. IC 


1. 50 


710-7442 


IC 


1. 50 


7 10—7454 


IC 


. 75 


710-7474 


IC 


1. 00 


710-7476 


IC 


1. 50 


710-7483 


IC 


2. 50 


710-7485 


IC 


2. 50 


710-7486 


IC 


1. 50 


710-7490 


IC 


1. 50 


710-7493 


IC 


i. 50 


710-7495 


IC 


2. 00 


710-7496 


IC 


2. 00 


710-8197 


IC 


5. 50 



DATE: JULY 1, 1982 



REMARKS 
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APPENDIX A 



OPERATING AND SERVICE MANUALS 



Order by Manual Number. 

Not Discountable. 

Regional Offices: Manuals to be charged to 
respective Regional Offices — send TWX/FAX 
to Publications; all manuals ordered against 
Customer Purchase Orders MUST be processed 
through Spares Administration. 



• Chatsworth Personnel: Order by Stock Requisi- 
tion to Publications. 

• Reproducible Vellums of current manuals are 
available at $650 each set. Delivery is 30 days 
ARO. 

• Standard delivery for manuals (quantity 1—5) 
is 30 days ARO. 



Price 


Manual No. 


Title 


50.00 


100884 


T6X40/T6X60 (NRZI) 


50.00 


101374 


T6640/T6660 (PE) 


50.00 


101903 


T6X11/T6X12 Read Only (PE/NRZI) 


50.00 


106997 


FT6640 Microformatted PE 


50.00 


101400 


T6640-98 Dual Format 


50.00 


101836 


FT6640-98 Microformatted Dual Format 


50.00 


101007 


T7X20 (NRZI) 


50.00 


100838 


T7X30 (NRZI) 


50.00 


101008 


T7X40 (NRZI) 


50.00 


101980 


T7620 (PE) 


50.00 


101621 


T7640 (PE) 


50.00 


104765 


T7X30 (NRZI) 48V DC 


50.00 


104922 


FT7640 Microformatted PE 


50.00 


104923 


„ FT7840 Microformatted NRZI 


50.00 


104944 


T7X40 (NRZI) 48V DC 


50.00 


103380 


T8X40A/T8X60A (NRZI) 


50.00 


103381 


T8640A/T8660A (PE) 


50.00 


103382 


T8640A-98 Dual Format (PE/NRZI) 


50.00 


104525 


T8X11A/T8X12A Read Only (PE/NRZI) 


50.00 


104766 


T8X40A/T8X60A (NRZI) 48V DC 


50.00 


104929 


T8640A/T8660A (PE) 48V DC 


50.00 


104925 


FT8640A Microformatted PE 


50.00 


104926 


FT8640A-98 Microformatted Dual Format 


50.00 


104927 


FT8840A Microformatted NRZI 


50.00 


103905 


T9X40/T9X60 (NRZI) 


50.00 


103906 


T9640/T9660 (PE) 


50.00 


103926 


T9640-98 Dual Format (PE/NRZI) 


50.00 


104526 


T9X11/T9X12 Read Only (PE/NRZI) 


50.00 


104597 


DEC TU45 (T9640-98-75 ips) 


50.00 


104930 


FT9640 Microformatted PE 


50.00 


104931 


FT9640-98 Microformatted Dual Format 


50.00 


104932 


FT9840 Microformatted NRZI 


50.00 


107186 


T1 640-98 Dual Format 


50.00 


104933 


FT1 640-98 Microformatted Dual Format 


50.00 


107930 


T1 940-96 GCR with MIA Addendum 
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APPENDIX A 



Price 


Manual No. 


Title 


50.00 


107499 


F6250 GCR Formatter with PS6250 Addendum 


20.00 


102188 


Multiple Transport Adapter 1 (T6000, T8000A) 


20.00 


103920 


Multiple Transport Adapter II (T6000, T8000A, T9000) 


50.00 


101399 


F6X9 PE Formatter 


50.00 


101600 


F8X9 NRZI Formatter 


50.00 


101801 


BF8X9/7 Buffered NRZI Formatter 


50.00 


101802 


BF6X9 Buffered PE Formatter 


50.00 


101985 


F6X8X, F8X8X Dual Formatter 


50.00 


104767 


BF8X9/7 Buffered NRZI Formatter 18V DC 


50.00 


104630 


D3300/3400 Disk Drive 


50.00 


104615 


D3300/3400 Diablo Compatible Disk Drive 


50.00 


102537 


F3000 Disk Formatter 


50.00 


108115 


D3400 Extension Diablo Compatible Disk Drives 


50.00 


108116 


D3400 Extension Disk Drives 


50.00 


101850 


D3450/60 Expandable Manual (SEMS Special) 


50.00 


104015 


D1000 Single/Dual Fixed Disk Diablo Compatible 


50.00 


104016 - 


D1000 Single/Dual Fixed Disk 


20.00 


104019 


S1416 Power Supply 


5.00 


600470 


FD200 Flexible Disk Drives 


30.00 


600500 


FD4/500 Flexible Disk Drives 


5.00 


600508 


FD250 Flexible Disk Drives 


3000 


600650. 


FD650 Flexible Disk Drives 


50.00 


104716 


Schematic Package (Special Request) 


35.00 


101834 


D3 Extension Univac Schematic Package 


35.00 


107745 


D3 Univac Schematic Package 


35.00 


101844 


514 inch S100 Bus Manual — ICOM 


45.00 


101845 


8 inch Multibus Control Manual — ICOM 


60.00 


101846 


8 inch SI 00 ICOM Manual — ICOM 


60.00 


101847 


8 inch Motorola ICOM Manual — ICOM 


45.00 


101848 


FD360 — FD3712 Schematic Package — ICOM 
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APPENDIX B 



MOTOR TO MOTOR ASSEMBLY 
CONVERSION CHART 



Motor 
Part No. 


Description 


Assembly 
Part No. 


Usage 


Speed 

(ips) 


500-0001 


Capstan Motor Assembly 


102386-11 


T8 & T8A 


>25 


500-0005 


Reel Motor Assembly 


103896-01 


T9 


All 


500-0009 


Capstan Motor Assembly 


103895-01 


T9 


All 


500-0403 


Capstan Motor Assembly 


101073-01 


T6 


<45 


500-0404 


Capstan Motor Assembly 


102413-12 


T5 


>25 


500-0413 


Capstan Motor Assembly 


101073-02 


T6 


25—40 


500-0508 


Capstan Motor Assembly 


100804-02 


17 


25 


500-0508 


Capstan Motor Assembly 


102413-11 


T5,T8,T8A 


<25 


500-0525 


Reel Motor Assembly 


100805-01 


T7 


All 


500-0526 


Reel Motor Assembly 


102410-01 


T5 


<25 


500-0546 


Reel Motor Assembly 


102410-02 


T5,T8,T8A 


>25 


500-0575 


Capstan Motor Assembly 


100804-01 


T7 


<18.75 


500-0677 


Reel Motor Assembly 


101004-01 


T6 


<75 


519-0013 


Vacuum Drive Motor Assembly 


103860-01 


T9 (non UL) 


All 


519-0013 


Vacuum Drive Motor Assembly 


104581-01 


T9 (UL) 


All 


519-0013 


Drive Motor Assembly 


104668-01* 


D3 Std 


All 


519-0013 


Drive Motor Assembly 


103579-04 


D3 (UL) 


All 


519-0021 


Drive Motor Assembly 


103579-03 


D3 Ext 


All 


519-0021 


Drive Motor Assembly 


110118-01* 


D3 Ext 


All 



(<) Means equal to, or less than 
(>) Means greater than 
(<) Means less than 

* When VDE/IEC Government Safety Requirement applies, this part should be ordered. 

IEC/CEI (International Electrotechnical Commission — French Government Safety Requirement) 
VDE (Verband Deutscher Electrotechniker — German Government Safety Requirement) 
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APPENDIX C 



SPECIAL PART NUMBER 
CROSS REFERENCE 



Old Part No. 


New Part No. 


Also Need to Order 


102826-01 


103571 -xx 


1 ea 103657-01 Cable Adapter 
1 ea 103657-02 Cable Adapter 
1 ea 103657-05 Cable Adapter 


102729-01 


103466-01 


1 ea 616-0026 Spring 


102611-01 


103634-01 


1 ea 103635-01 Blower Shaft 
3 ea 615-0023 Screws 


102687-01 


103635-01 


1 ea 103634-01 Blower Wheel 
3 ea 615-0023 Screws 


895181-01 


104394-01 


1 ea 104392-07 Cable Assy 
1 ea 104392-08 Cable Assy 


103445-01 


103977-01 


Replace 103450-01 with 103977-01 
103445-01 no longer required 


103450-01 


103977-01 


Remove 103445-01, no longer required 


102268-01 


103345-01 


103345 Power Supply Print 
103344 Power Supply Schematic 


103471-01 


103471-03 


1 ea 104685-01 Brush Deletion Kit 


103471-02 


103471-03 


1 ea 104685-01 Brush Deletion Kit 


102745-01 


103579-04 


1 ea 103657-04 

(for 102826-01 Motor Control PCBA) 
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APPENDIX D 

SPECIAL TOOLS 

(Non-Discountable) 



Series 


Description 


Part No. 


D3000 & 


TE-D02 Disk Exerciser 


895540-02 


D3000 Extension 


Exerciser Extender Cable 


895035-01 




Reticle/Scale Gap Shim (.001) 


104476-01 




Reticle/Scale Gap Shim (.005) 


104476-02 




Reticle/Scale Gap Shim (.003) 


104476-03 




Head Installation Tool 


104839-01 




Adapter Bowl Setup Tool (Top Load Only) 


103619-01 




TE-EU2 Emergency Unload 


896140-01 




CE Cartridge 100/200 tpi (Front Load) 


522-0018 




CE Cartridge 100/200 tpi (Top Load) 


522-0017 


Disk Formatter 


Extender Board 


101595-01 


FD4/500 


Diskette Stop Adjustment Tool 


601060-01 




CE Diskette 


600202-02 


FD200 


CE Mini Diskette 


600402-01 


FD250 


CE Mini Diskette 


522-0251 


FD650 


CE Diskette 


522-0650 




Alignment Tool 


601065-01 


T6000 


Tape Exerciser 


110180-* 




Tape Path Alignment Tool 


102382-01 




Extender Board 


101206-01 




Tension Arm Alignment Tool 


101137-01 




Head Adjustment Tool 


103259-01 


T7000 


Tape Exerciser 


110180-* 




Tape Path Alignment Tool 


102382-01 




Head Adjustment Tool 


103259-01 


T8000A 


Tape Exerciser 


110180-* 




Tape Path Alignment Tool 


102382-01 


T9000 


Tape Exerciser 


110180-* 


Tape Formatter & 


TFX500 Tape Formatter Exerciser 


- >110182-* 


Buffered Formatter 


Extender Board 


101595-01 


Microformatted Tape Drives 


TFX500 Tape Formatter Exerciser 


1 101 82-* 


T1000 


Extender Board 


107206-01 




Tube Fitting, Lower Restraint 


107070-01 




Centering Tool, Reel Motors 


107267-01 




Vacuum Reel Locating Bar 


108454-01 




PCBA Self Test Board 


104963-01 




Tape Exerciser (T1640 only) 


110180-* 



* The following versions are available: 

110180-01 — Tape Exerciser, 115v 60 Hz Domestic Cord 
110180-02 — Tape Exerciser, 230v 60 Hz Domestic Cord 
110180-03 — Tape Exerciser, 230v 50 Hz European Cord 
1.10182-01 — Tape Formatter Exerciser, 115v 60 Hz Domestic Cord 
110182-02 — Tape Formatter Exerciser, 230v 60 Hz Domestic Cord 
110182-03 — Tape Formatter Exerciser, 230v 50 Hz European Cord 
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